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HDC-531 


※お買い上 

げ曰 

保 証 

期 間 

平成 年 月 

曰 

本体： 

1年 


デジタルカメラ保証書 


保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等のミ主意書きにしたびって正常な使用状態で使用していて故障した 
場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店び無料修理いたします。 

お買い上げの曰か!5下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売 
店に修理をご依頼ください。 

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のため 
に記載内容を利用させて頂く場合びございますので、ご了承ください。 


※印欄に記入のない場合は無効となりますか!5必ずご確認ください。 


1. 保証期間内でも巧のような場合には有料修理となります。 

(イ）使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。 

(□) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。 

(八）乂災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。 

(二）車輛、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。 

(ホ）業務用に使用されて生じた故障または損傷。 

(へ）本書のご提示びない場合。 

(卜）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。 

2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。 

3. ご輯居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 

4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には別紙のご相談 
窓□一覧表をご覽のうえ、お近くの窓口にご相談ください。 

已.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。 

6. 本書は日本国内においてのみ有効です 。 Effective only in Japan . 


• この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書に 
よって保証書を発行しているち（保証責任者）、及びそれ m がの事業ちに対するお客様の法律上の権利を 
制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店 
または別紙のご相談窓ロー覽表の窓口にお問い合わせください。 

♦保証期間経過後の修理によって使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。 
♦このデジタルカメラの補修用性能部品の最低保有期間は製造巧切り後3年です。 

♦補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。 


株式会社日立リビングサプライ 


干1 62-0814 ま京都新宿区新ル川田： r 巨-2日ヴク□ポリス東京） 

TEL. 03(32 巨 0)9 巨11 ) 

FAX.03(32 巨 0)9739 み 
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Hitachi Living Systems は日立リビングサプライの英文社名です。 


持込修理 


干 

所名 

住店 

※販売店 


干 

所名 

住ち 

ごご 

※お客様 


取扱説明書 


HITACHI 

Inspire tne Next 


保証書付 


保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。 
「お買い上げ曰•販売店名」などの記入をお、ず確かめ、 
販売店からお受け取り < ださい。 


デジタルカメラ 


HDC-531 お 


このたびは、デジタルカメラ 「 HDC - 已31」をお求めいただき、まことにありがとうございました。 
ご使用になる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。 



pr とにかく®つてみる J という方へ- 

目次の3〜(^の手順でお試しくださし、。 
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基本操作編 _^ 
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り静止画/動画を見る . 已〇 

〇画像を回転する場合は . 已] 

〇ズーム再生をする場合は . 已] 

〇インデックス再生をする場合は . 已2 

〇動画を再生する場合は . 已3 

画像を消去する . 曰4 

〇]枚ずつ消去する場合は . 已4 

〇すべての画像を消去する場合は . 已6 

〇画像を選んで（複数）消去する場合は . 已7 

〇クイック消去する場合は . 已8 

テレビを使って再生/撮影する . 曰9 


応用操作編 _ B 3 

より細かいカメラの設定内容について説明します。ご使用の目的に応じてお読み 
<ださい。 

準備について . 64 

■表示言語を設定する . 64 

■操作音のオン/オフを設定する . 66 

■ オートノ くワーオフの時間を設定する . 67 

■ AC アダプター（付属）を使ってカメラを操作する . 69 

■ファイル番号を U セットする . 71 

■ 液晶 モニター ( LCD ) の明るさを設定する . 73 

■プレビューのオン/オフを設定する . 74 
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撮影（静止画/動画）について . 

■ 画像サイズ（記録画素数）と画質（圧縮率）を設定する 

■露出（明るさ）を設定する . 

〇露出補正の段階を設定して撮る . 

〇逆光補正モードで撮る . 

■ホワイトバランスを設定する . 

〇ホワイトバランスを手動（マニュアル)で設定する場合は 

■ 色効果を設定する . 

■ ボイスメモ撮影をする . 

■ 連写撮影をする（通常連写- AE 連写） . 

■ セルフタイマーで撮る . 

■ シャープネスを設定する . 

■ つントラス h を設定する . 

■ に日感度（撮像感度）を設定する . 

■ 測光ち式を設定する . 

■ 曰付プ U ントを設定する . 

再生（静止画/動画）について . 

■ スライドショー再生をする . 

■画像プ□テクトを設定する . 

〇1枚ずつプ□テクトを設定する場合は . 

〇すべての画像のプ□テクトを設定する場合は . 

〇画像を選んで（複数）プ□テクトを設定する場合は . 

■ 撮影したあとにボイスメモ（音声）を入れる（アフレコ機能) 

■ ボイスメモを再生する . 

消去について . 

■メモ U —力ードをフォーマツトする . 


パソコン接続編 107 

パソコンに接続して画像ファイルを取り込む方法について説明します。 

■ パソコンの動作環境を確認する . 108 

■ 画像ファイルをパソコンにコピーするまでの流れ . 108 

1 US 目ケーブルでパソコンと接続する . 109 

2 画像ファイルをパソコンにコピーする （ U —夕'/ライタ接続） ..... 112 
3 カメラを取り外すとさは . 114 

プ iJ ント編 115 

Piet 目 rid 呂目（ピクトブ IJ ッジ）に対応したプ U ンタに直接接続して、撮影した画像を 
プ U ントするち法について説明します。 

付録 121 

■ 故障とお考えになる前に . 122 

■ 仕様 . 130 

■ メニュー項目と設定内容 . 133 

■ メモ U —カード内のフオルダ構造 . 134 

■サービス/ご相談窓口 . 135 




4 


5 










































はじめに 


■ ま全上のご注意 


絵表示について 

この取扱説明書の表示では、本製品（カメラ本体、 AC アダプター、ノ（ッテリー、 
他付属品）を正しくお使いいたださ、あなたや他の人への危害や財産への 


次のようになっています。 

内容をよく理解してから本文をお読みください。 

表示内容を無視して誤った使し巧をしたときに生じる危害や障害の程度を;欠の表示で説明してしぶす。 


A 巧た この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死!::または 
^ = ^ 重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

A ミこの表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負ラ 
^ク±^可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定され 
る内容を示しています。 


お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明しています。 

(\)このよラな給表示は、してはいけない「禁止」内容です。 

9このよラな給表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 

このよラな給表示は、していたださたい r 注意」内容です。 

^このような給表示は、コンセントから必ず「電源プラグを抜<」ことを示します。 


ま全にご利用いただくために、下記のま意事項を必ずお守りください。 

C S 警 ^ 



異常び起きた!5、バッテリーを外す。 

煙が出ている、異臭がするなど異常状態のまま使用すると、义災•感電の原因になります。 
♦お買上げ店にご相談ください。 
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〇 


AC アダプター使用時に、雷び鳴った！ 5 AC アダプターの電源 
プラグをコンセントか5抜く。 

义災•発义•感電 • 故障の原因になります。 

移動しなび5の撮影は絶対にしない。 

歩行中や自動車などの乗り物を運転しながらの使用はしないでください。転倒、交通事故 
などの原因になります。 

不女ぜな場が I し置かない。 

バランスがくずれて倒れたり落下したりして、けがの原因になります。 

内部に水や異物を落とさない。 

水•異物が内部に入ったら電池を外す。そのまま使用すると、シヨー ト して义災•感電の 
原因になります。 

風呂、シャワー室では使用しない。 

义災•感電の原因になります。 

水やミ毎水につけたり、端子部を濡5さない。 

义災•感電の原因になります。 

分解や改造は絶対にしない（ケースは絶対に開けない）。 

落としたり、ケースび破損したときは使用しない。 

乂災•感電の原因になります。 

•お買上げ店にご相談ください。 

乂に近づけたり、乂の中に勘ず込まない。 

破裂•液漏れにより、义災やけがの原因になります。 


指定外のバッテリーおよび AC アダプターを使用しない。 

バッテリーの破裂•液漏れにより、义災やけがの原因になります。 

ノむ/テリーを分解、加工、加熱しない。■池を落としたり、衝撃を如]えない。 
バッテリーを金属製品と一緒に保管しない。 

バッテリーの破裂•液漏れにより、义災•けがの原因になります。 


キーホルダーなどの金属類でバッテリーの端子を接姐!（ショ- 
させない。 

発熱により、やけど、けがの原因になります。 


-卜） 


安全上のごを意 


指定がの方法でバッテリーを使用しない。 

バッテリーは極性（©な) ©) 表示どおりに入れてくださし、。 


7 










( 


A 警告 


o 

0 

0 


お子様の手の届かないところで使用•保管する。 

乳幼児が誤ってバッテリーを飲み込まないよラ、乳幼児の手の届かないところで使用•保管 
して < ださい。 

万一飲み込んだ場合は、直ちに医師の治療を受けてください。 

落下などにより、スト□ボ部分び破損した場合は、内部には触れない。 

内部が露出した場合は、絶対に手を触れないでください。感電の原因になります。 

♦お買上げ店にご相談ください。 

スト□ボを人の目に近づけて発行しない。 

目の近くでスト□ボを発光すると、視力障害を起こす可能性があります。特に乳幼児を撮影 
する場合は1 nUU 上離れてください。 


( A え思； 
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(S) 

〇 

0 

0 

(S) 

0 

(S) 

A 


コネクタ（端子）部には、指定似外のものを接続しない。 

义災•感電の原因になります。 

大切な画働ホ、パソコンに取り込み保管する。 

バッテリーの消耗や故障•修理などにより、撮影した画像が消えることがあります。 

飛行機の中など使用が制限または禁止されている場所では、使用しなし、。 

事故の原因になることがあります。 

油煙、湯気、湿気、ほこりなどび多い場所に置かない。 

义災•感電の原因になることがあります。 

異常な高温になる場所に置かない。 

暖房器具の近く、ホットカーペットの上、窓を閉めさった自動車の中や、直接日光に当たる 
場所に置かないでください。 

义災の原因になることがあります。 

本製品の上にものを置かない。 

ノ くランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因になることがあります。 

スト□ボの発光部を手や巧で覆ったまま発光しない。 

故障の原因になります。また、連続発光後は発光部に触らないでください。やけどの原因 
になる場合があります。 

カメラをネックストラップで下ばている場 S ホ、他のものに引っ掛かっ 
たり、強い衝撃や振動を与えないようにま意する。 

けがや本体の故障の原因になります。 


■ あ S かじめご承知頂きたいこと 


巧責事頃 


• 本書の内容については、将来予告なしに変更ずることびありまず。 
•本書の一部または全部を無断で複写ずることは禁止されていまず。 

•万一、本機または付属のソフトウェア使用により生じた損害、逸失利な 
または第 E 者か5のいかなる請求についても、当社では一切その責任を 
負えませんので、あ5かじめご了承ください。 

•故障、修理、その他の理由に起因するメモリ内容の消去による、損害及び 
逸失利な等につきまして、当社では一切その責任を負えませんので、 

あ5かじめご了承ください。 


著作権について 


あなたびカメラで撮影したものは、個人として楽しむほかは、著作権上、権利者 
に無断で使用でさません。なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として 
楽しむなどの目的であってち、撮影を制限している場合びありますのでごを意 
<ださい。 


商標について 


• Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および 
その他の国における登録商標または商標です。 

• SD □ゴは登録商標です。 

• その他記載された社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 
なお、本文中には TM 、 ⑩ マークは 明記しておりません。 


安全上のごを意.あらかじめご承知頂きたいこと 


9 














■ 使用上のご注意 


ffi 用環境について 


使用でさる温度の範囲は、日む〜4日む（結露しないこと）です。 

急激に温度差の大きい場所へ移動すると、本機の内部やが部に水滴び付く（結露） 
ことびあります。結露は故障や正常な撮影がでをなくなる原因となりますので、 
ごま意ください。 

温度差の大きい場所へ移す場合は、結露の発生を防ぐために、本機をビニール袋に 
入れて密封しておき、周囲の温度になじませてか5、袋か5取り出してくださし、。 
また、結露び発生した場合は、故障の原因となりますので、 SD メモリーカード、 
バッテリー、 AC アダプターをカメラか5取りがし、水滴び消えるまで待ってか!5、 
お使いください。 


ためし撮0について 


必ず事前にためし撮りをし、画像び正常に記録されていることを確認してください。 

万一、このカメラや SD メモリーカードなどの不具合により、画像の記録やパソコン 
への取り込みびされなかった場合、記録内容の補償については、当社では一切その 
責任を負えませんのであ5かじめご了承ください。 


タエ ラーに ついて 


• 本機は精密な電子部品で構成されており、1；(下のお取り扱いをすると内部の 
データび破損する恐れびありますので、操作にはごを意ください。 

• 通信中に USB ケーブルをはずした。 

•記録、 USB 接続中にバッテ U —、 AC アダプター（付属）をはずした。 

• 記録中に AC アダプター（付属）を接続もしくははずした。 

• 消耗したバッテ U —を使用し続けた。 

• 電源オンの状態で、 SD メモ U —力ードを出し入れした。 

• その他の異常動作 

•万一の誤消去や破損に備え、大切なデータは別のメディア （M0 ディスク、 
八ードディスク、 CD-R など）へ、バックアップとしてコピーされることを 
おすすめします。 
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メンテナンスにごいて 


• レンズ面びゴミなどで巧れていると、カメラの性能び十分に発揮でさません。 
レンズ面の巧れは、ブ□アーでゴミやホコ U を吹さとってから、乾いた柔らかい 
巧で軽く}式いてください。 

•シンナーやベンジンなどで}式かないでください。本体の塗装びはげたり、変質 
する原因になります。 


液晶 モニター について 


•液晶モニターは、夜間や暗めの室内撮影時などにおいて、センサーから十分な 
明るさび確保されない場合は、見えにくくなる場合びありますび、故障ではあり 
ません。その場合は、なるべく明るい場所へ移動して撮影してください。 

•液晶モニターを強く押さないでください。液晶モニターにムラび出たり、液晶 
パネルの故障の原因になります。 

• 液晶モニターは太陽や強い光び当たると、表示び黒くなることびありますび、 
故障ではありません。 

• 液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており、 99.99%IU 上の有効画素 
数びありますび、日.01下の画素欠けや、黒やホ、白、青、緑の点び現われた 
ままになる場合びあります。これは故障ではありません。記録される画像には影響 
はありませんので安/じしてお使いください。 

•使用中に液晶モニターのまわりび熱くなる場合びありますび、故障ではありません。 


SD メモリーカード使用時のご注意 


• 本機を使用して撮影する場合は、必ず SD メモ U- 力ード （64MB 付獻び必要 
です （32/64/1 28/2已6/己] 2MB 対応)。 

•(紙アイ-才 一• データ機器、（株）八ギワラシスコム、（株）アドテックの 
SD メモ U —カードを推奨します。ご使用の場合は、 SD メモリーカードに付属 
の取扱説明書をあわせてお読みください。 

• SD メモ U —カードの種類によって、処理速度び遅くなる場合びあります。 

• SD メモ U —力ードは撮影や消去を繰り返すとデータ処理能力び落ちる場合び 
あります。定期的に フォーマットするド[而 > ことをおすすめします。 

• 静電気、電気的ノイズ等により、記録したデータび消滅または破損することび 
ありますので、大切なデータは別のメディア （M 日ディスク、八ードディスク、 
CD-R など）へ、バックアップとしてコピーされることをおすすめします。 

• メモ U —カードの接触面（コンタクトエ U ア）にゴミや異物を付着させないで 
ください。巧れは乾いた柔らかい布などで、軽く}式いてください。 


使用上のごを意 
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仕様 P132 を、あわせてお読みください。 

本製品に同捆のバッテ U —は、本機専用の充電式 U チウムイオン電池です。 

本機Iツ外で使わないでください。 

バッテ U —の充電は、同捆の専用 AC アダプターをお使いください。他の充電器で 
は使用でさません。 

充電は日む〜4日むの温度範囲で行ってください。範囲外の温度で充電すると、 
充電時間び長くなったり、十分な充電びでさない場合びあります。 

完全に使い切った状態から、フル充電になるまでの時間は、約] 2日分です（当社 
測定基準による）。充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。 
カメラを長時間使用したあとは、バッテ U —び熱くなっておりますので、すぐに 
取り出さないよラにごま意ください。 

バッテ U —は未使用時を自己放電します。はじめてお使いになる場合や長時間ご使用 
にならなかったバッテ U- を使用する場合は、必ず充電してから使用してください。 
寒い場所では、バッテ IJ- の性能び一時的に低下し、使用時間び短くなり場合び 
あります。このようなとさは、使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用 
するとバッテ U- の性能び回復することびあります。ただし、このとき、ポケット 
にキーホルダーなどの金属類は入れないでください。バッテ U —びショートする 
恐れびあります。 

> U チウムイオン電池は、充電された状態で長時間保をすると特性び劣化する場合 
びあります。長時間使用しない場合は、使い切った状態で保をしてください。 

>このバッテ IJ 一は、 U チウムイオン電池のため、充電する前に使い切ったり、 
放電する必要はありません。いつでも充電でさますび、規定充電回数（寿命）は 
約3日日回ですので、なるべく使い切ってから充電することをおすすめします。 

>本機は電源オフ時でも内部時計のバックアップ用として微電流び流れていますの 
で、本機を長時間使用しない場合は、バッテ U- を取り出して保存してください。 
>バッテ U —を持ち運ぶ場合は、端子間びショートしないように、十分ごま意の上、 
カメラ本体に取り付けるか、お買し化机寺に入ってし矿こ袋に入れて持ち運びください。 

>ご使用前にバッテ U —の端テび巧れていないことを確認してください。巧れて 
いる場合は、乾いた巧でよく拭いてからご使用ください。 

>不要になったバッテ U —は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで U サイクル 
協力店へお持ちください。 

詳細は、「有限責任中間法人 JBRC」 のホームページをご覧ください。 

♦ホームぺージ： http://www.JBRC.com/ 

また、不要になったバッテ U —は、ショートによる発煙•発乂の恐れびあります 
ので、端テをテープ等で絶縁してください。 
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• 同捆の AC アダプターの取扱説明書および仕様 P132 を、あわせてお読みください。 
•本製品に同捆の AC アダプターは、本機専用の AC アダプターです。本機Iツ外で 
使わないでください。 

• AC アダプターを使用する場合は、カメラの電源をオフにしてから接続してくだ 
さい。 

•電源プラグおよびミニプラグは、しっかりと差し込んでください。記録、 USB 
接続中に電源コードび外れると、内部のデータび破損する恐れびあります。 

• 接続した際は AC アダプターのコードをたるませてください。過度な力び加わると 
端テを破損する恐れびあります。 


使用上のごま意 
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■商品概要 

本製品は、己日日万画素 CCD イメージセンサー搭載による高画質はをちろん、高解像 
度でキレイな2.己型の大画面液晶モニターや、光学3倍ズームを搭載し、さらに 
ス IJ ムサイズを実現し、いつでもどこにでも持ち歩ける、初めてのちにもやさしい 
デジタルカメラです。 


主な特長は1；(下の通りです。 


主な特長 


OA 4 プ U ントにも対応の己日日万画素 CCD イメージセンサー搭載 

〇約2日万画素の高画質で2.己型 LTPS (※り- TFT カラー液晶モニター搭載 

〇光学3倍ズーム&デジタル4倍ズーム撮影（デジタルズーム併用時最大12倍） [ P 4^ 

〇初めてのちにもやさしい、撮りちシール&クイックヘルプ内蔵医 

〇保存も安むの SD メモ IJ 一力ード対応（目 4 M 目 SD メモ IJ 一力ード付属)尼查> 

〇テレビで見られる、見なびら撮れる、みんなで楽しめる AV 出力端子付さ 
(専用 AV ケーブル付属） [ P 59> 

〇季節の草花やメモ代わりに便利なマク□撮影機能 (6 cm 〜)阿^ 

〇ボイスメモ撮影居！!> &アフレコ機能 EM > 

〇音声付さ動画撮影機能 [P47> 

〇最大3枚の連写撮影 

&露出の段階を自動的に変えなびら撮影する AE 連写撮影機能尼亟> 

〇多彩なプ U セット、マニュアル撮影機能 
(ホワイトバランス医を>、露出•逆光補正尼西>、 ISO 感度尼空>、 

測光ち式尼 M >、 色効果（鮮明•モノク□-セピア）医 M > 、シャープネス 
[P9T> . コントラスト医を> 等） 

〇多彩な再生モード 

(シングル再生 （1 倍/2倍/4倍、画像回転） [ P 50> 、インデックス再生医 i |> 、 
スライドショー再生医を>、ボイスメモ再生 P104 、 動画再生医^) 

〇ダイレクトプ IJ ント可能の PictBridge 対応内な> 

〇長時間使用に便利な外部電源対応（専用 AC アダプター付属) [ P 6 i > 

〇すぐに使えるオールインワンパッケージ尼查> 

(※り LTPS :低温ポ U シ U コン 
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■ 同烟品 

下の通りカメラ本体及び付属品び同捆されていることを確認してください。 


• カメラポーチ -ネックストラップ-専用 USB ケーブル-専用 AV ケーブル 



SD メモ IJ ーカード-ク U —ナー -取扱説明書 

(64 MB ) (ぺット型） （本体（保証書付） • AC アダプター) 



ly 降、この取扱説明書では、専用 USB ケーブル、専用 AV ケーブル、 

専用バッテリー、専用 AC アダプター、 SD メモリーカードを、 USB ケーブル、 
AV ケーブル、バッテリー、 AC アダプター、メモリーカードと表記しまず。 
























































■ 各部のち荷 i と各ボタンの役割 


正面 


①③③④ 



① シャッター 
③電源スイッチ 

③ スト□ボ 

④ モードスイッチ 

CM (静止画撮影）モード 
ぷ（動画撮影）モード 
囚（再生）モード 
⑥セルフタイマーランプ/ 

AF 補助光ランプ医亟> (レッド) 

⑥ スピーカー 

⑦ レンズ 

⑨ USB (変換アダプター）端テ 
⑨マイク 


背面 



①液晶 モニター 
③動作確認用ランプ [ P 26> 

(グ U —ン/レツド/オレンジ) 

③ ズーム ボタン 
[奉]望遠ボタン 
S 理広角ボタン 

④ MENU (メニユ ー) ボタン 
⑥ m 消去ボタン 

⑥ 01ディスプレイ/ 

HELP (ヘルプ）ボタン 

⑦ ネックストラップ取付部 


ネックストラップの取付け方 



⑨コント□-ルパネル IP 18〉 

⑨ バッテ U -/ 

メモ U — カードカバー 

⑩ 兰脚ねじ穴 
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囚ぶ〇 


ooOc 


カメラの動作するモードを切り替える場合に使用します。 

〇静止画撮影 モード：静止画を撮影するモードです。 

ぷ動画撮影 モード ： 動画を撮影するモードです。 

囚 再生モード ： 撮影した静止画や動画を再生したり、 

画像を消去するモードです。 


各モードで設定できる項目や設定内容については、 メニ ュー頂 目と 設定内容 
P 133 を ご覧く ださい。 


画 

m 

画 

ko 免 [aa 


(m 



〇 


CM 静止画撮影/動画撮影モード時に ズーム撮影をする 
場合向むや、囚モード時には インデックス再を [ M > や 
ズーム再を rp 5 i > をする場合に使用します。 


MENU ボタン 



〇 ^ 

各モード時に各設定可能な項目を表术させます。 

MENU 

0 0 0 

© © 〇 


各メニユー表示時に、再度 MENU (メニユ ー） ボタンを}甲す 


© © © fr 


と、メニユー表示びキャンセルされ、各モードに戻りまず。 


固消去ボタン 




© © © 



© 〇 © fr 


01 

_ 0 


囚モード時に[消去]メニューを表示させたり、 

〇静止画撮影/««動画撮影モード時には、 クイック消去 


| P 58> をする場合に使用します。 


ディスプレイ / HELP (ヘルプ)ボタン 


01 

HELP 



各モード時に、液晶モニターの表示を切り替える場合に使用 


します。をの> 


各部の名称と各ボタンの役割 
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1 
























































































































コント□ールパネル 


【▲】 



この取扱説明書では、コント□—ルパネルでの各操作の説明に、【▲】【▼】【◄】【►】 
と表記していますび、カメラ本体（コント□—ルパネル部）には【▲】【▼】【◄】【►】 
の表示はありませんのでご注意ください。 


コント□ールパネルの各ボタンにはご使用のモードによって、複数の役割びあります。 
じ(下の内容をしっかりと確認して操作してください。 

《〇静止画/ぷ動画撮影モード時》 


No . 

カメラ 
の表示 

ボタンの名称 

機能 

① 


【▲】上ボタン 

各メニュー画面で上を選ぶ場合に使用します。 



撮影距離切替ボタン 

撮影距離モードを切り替える場合に使用します。「丙^ 

③ 

ち 

【►】ちボタン 

各メニュー画面でちを選ぶ場合に使用します。 



スト□ボボタン 

CM 静止画撮影モード時に各スト□ボモードを選ぶ 
場合に使用します。 | P 44> 

③ 

公ぷ 

【▼】下ボタン 

各メニュー画面で下を選ぶ場合に使用します。 



セルフタイマーボタン 

セルフタイマー撮影をする場合に使用します。 | P 89> 

④ 

因 

【◄】左ボタン 

各メニュー画面で左を選ぶ場合に使用します。 


因 

露出（明るさ）設定 
/逆光補正ボタン 

CM 静止画撮影モード時に、露出（明るさ）を設定 
する場合や、逆光補正モードで撮影する場合に使用 
します。 | P 78> 

⑥ 

SET 

SET (セツト)ボタン 

各メニュー画面で決定する場合や、クイック再生 
する場合! P 41> に使用します。 
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〈囚再をモード時> 


•ly 降、この取扱説明書では、ズームボタン、 MENU (メニュ ー） ボタン、 

而消去ボタン、 Ol ディスプレイ/ HELP (ヘルプ）ボタン、コント□-ルパネル 
での操作を次のように表記します。 

•ズームボタン 、 MENU (メニュー ） ボタン、消去ボタン MODE (モード）ボタン、 
ディスプレイ / HELP (ヘルプ）ボタンを押す操作 
一阻 5 、 DC 、 MENU 、 m 、 01 を押ず 
-コント□—ルパネルを【▲】【▼】【◄】【►】方向に押す操作 
一【▲】【▼】【◄】【►】を巧す 
一【▲】【▼】【◄】【►】選ぶ 
- SET ボタンを}甲ず操作 
^551'を押す 

•於降、この取扱説明書では、静止画撮影モード、動画撮影モード、再生モードを 
〇モード、ぷモード、囚モードと表言己します。 


No . 

カメラ 
の表示 

ボタンの名称 

機 旨 g 

① 


【▲】上ボタン 

各メニュー画面で上を選ぶ場合や、シングレ再生時に画像 
を回転（ち 90 度）させる場合 | P 51 >、動画再生中に消音を 
設定する場合 | P 53> などに使用します。 

② 

ち 

【►】ちボタン 

各メニュー画面でちを選ぶ場合や（一つ後の）画像を選ぶ 
場合、動画再生中に早送りする場合 | P 53> などに使用 
します。 

③ 

公が 

【▼】下ボタン 

各メニュー画面で下を選ぶ場合や、シングレ再生時に画像 
を回転（左9日度）させる場合 | P 51 >、動画再生中にストッ 
プする場合 I P 53 >などに使用します。 

④ 

因 

团 

【◄】左ボタン 

各メニュー画面で左を選ぶ場合や（一つ前の）画像を選ぶ 
場合、動画再生中に早戻しする場合 iP 53> などに使用 
します。 

⑥ 

SET 

SET (セット） 
ボタン 

各メニュー画面でミ夫定する場合や、記録されたボイスメモ 
を再生する場合 | P 104>、 動画を再生スタート/一時停止 
する場合 | P 53> などに使用します。 


液晶モニタ—の表示 
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① 〇静止画撮影 モー ド マーク 

② ズームバー 吊た > 

③ ボイスメモ撮影マーク [P83> 

《[オス時は表示なし 

④ バッテ U —残量医查> 

画バッテ U —の残量は十分です。 
a バッテリーの残量び少なくなっています。 
a まちなくバッテリーの残量びなくなります。 
a バッテ U —の残量びありません。 

⑥スト□ボモード医^ 

(表术なし）才ートモード 
<»>5^ホ目軽減モード（強制発光） 

を強制発光モード 
⑤発光禁止モード 
じ夜景モード（強制発光） 

⑥ ヒストグラム吊^ 

⑦ 撮影モード 

(表示なし）シングル撮影モード 
Qjj 連写撮影モード |P86〉 

AEBAE 連写撮影モード医^ 

⑨画像サイズ [P7^ 

□ 2560x1920 (約己00万画素） 

□ 2048x1536 (約31己万画熟 

曰] 280x960 23万画素） 

□ 640x480 (約 3] 万画素） 


⑨ 画質 [P75> 

一*ファイン（低圧縮 （ 1/4)モード） 

★★ スタンダード(標準圧縮 (1 /8)モード) 
★ エコノミー(高圧縮 （1/16) モード) 

⑩ 撮影可能枚数戸なむ 
⑩フ オーカ スフ レーム 

※シャッターボタン半押し時に有効 

⑩日付/時刻 [M> 

⑩セルフタイマー [P8^ 

公 10s : ] 日秒 

0 2s : 2秒 
公 10+2S : ] 日秒+2秒 
⑩ a 手ぶれを意マーク 
手ぶれについて医を> 

⑩露出（明るさ）補正/逆光補正モード 
スーク《[オート]時は表示なし 

因露出(明るさ）補正 IP7 む 

一 2.0 EV 〜 +2.0 EV (1/3 ステップ) 

团逆光補正モード医を> 

⑩測光ち式 [P94> 

(表示なし）：マルチ測光 
囚：スポット測光 
⑩ホワイトバランス医!^ 

(表示なし）オート 
公，白熱好 
甲堂光打] 

W 堂光好 S 
朱晴天 
ご:)曇天 
A マニュアル 

⑩撮影距離モード医^ 

(表示なし）：才ートモード 
が：近距離（マク □) モード 
应；風景（無限遠）モード 


モ—ド時 


巧 

表說 

の巧 


⑧⑦⑨一^ 


画 


夕 

二 

モ 

晶 

液 



①⑩⑩⑩® 
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⑦ ⑥ 


① 動画撮影モードマーク 

② ズームパー 吊42"> 

③ バッテ U —残量 |P29> 

④ 画像サイズ尼!!> 

□ 640x480 

0 320x240 


⑥画質 rp75> 

★★★ファイン（低圧縮モード） 

** スタンダード（標準圧縮モード) 

⑥ 撮影可能砂数ドなむ/撮影砂数 

※撮影開始後は撮影秒数を表示 

⑦ 日付/時刻 [P35> 

※撮影開始後は REC を表お 

@セルフタイマーを§?> 

010 S ： 1 日砂 
& 2S : 2秒 

⑨ フ オーカ スエ U ア 
※シャッターボタン半押し時に有効 

⑩ 撮影距離モード医亟> 

(表示なし）：才ートモード 

が：近距離（マク □) 撮影モード 
;風景モード 


回モード時（静止画像の場合) 


静止画.動画を見る |P50> 



①囚静止画再生 モー ド マーク 
③ファイル番号尼巧> 

③ フォルダ番号 IP71 > 

④ プ□テク トマーク [P99> 

※プ□テクトされている場合にのみ表示 

⑥ボイスメモ マーク 

※ボイスメモび記録されている場合にのみ表示 


◎モード時風画像の場合) 


動画を再をする場合は [P53> 



① 全秒数 

② 動画 ステータスバー 


③ 経過砂数 

④ ファイル番号医豆> 

⑥フォルダ番号医豆> 

⑥ プ□テクト マーク 医 

※プ□テクトされている場合にのみ表示 

⑦ *動画再生 モードマーク 
⑨動作 モード 

► 再生中II一時停止中 
►►早送り中け►早送り搞速)中 
イ戻し中イイ早戻し中◄◄◄早戻し搞速)中 
⑨ 消音マーク ※消音時のみ表示 


























































































液晶モニターの表示切替について 


各モードの液晶モニターの表示は、 IDI を押して切り替えることびでさます。 



CM モード時 



ぷモード時 



囚モード時 
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义ヒストクラムについて》 

ヒストグラムとは、画像の明るさをグラフ化したちので、横軸に明るさ、縦軸にその 
明るさの画素数を積み上げて表します。撮影した画像のヒストグラムの形状を見る 
ことによって、その画像の露出状況を判断することびできます。 

. 中央を中/こ、とした山のお状になっている場合： 

暗い部分、中間の部分、明るい部分びバランスよく撮影された適正露出の画像 
-山の高い部分び極端に左側に寄っているおがの場合： 

暗い部分び多すぎる露出アンダー気味の画像。夜景など黒いちのび画像の大部分 
を占めている場合ちこのような形状になります。 

-山の高い部分び極端にち側に寄っているおがの場台： 

明るい部分び多すぎる露出オーノ（一気味の画像。白いものび画像の大部分を占め 
ている場合にもこのような形状になります。 


•撮影前のヒストグラムはそのときに画面に表示されている画像のヒストグラム 
を表示しています。 

撮影前と撮影後では、ヒストグラムに差び生じます。特に、スト□ボ発光時や 
暗い場所での撮影時には、大きく差び出る場合びありますので、撮影後は、 
囚モード（詳細表示）で確認してください。 

• 他機で撮影した画像はヒストグラムび表示されない場合びあります。 
•撮影したい画像を意図的に露出オーバーやアンダーにする場合もありますので、 
必ずしも中央を中 <こ、とした山のお状になっている場合び適性ではありません。 


液晶モニタ—の表示 
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クイックヘルプについて 


液晶モニターの表示切替について 吊22>にあるように、本機にはクイック ヘルプ 
画面び搭載されています。 

各モードでの操作時にボタンの機能や役割を確認する際に便利です。 




叫1\/1£仙]メニユー 

1 W I クイック消ま 
I IDI I 表示切替 
撮影距離切替 





クイックヘルプ画面を非表示にずることはできません。 
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«各クイックヘルプ画面か6の各ボタンの操作》 


各ボタン 

〇モード時 

ぷモード時 

[马モード時 

静止画像の場合 

動画像の場合 

MENU 

ゾ—ユーを表汀^ 

ゾ—ユーを表71^ 

メ—ューを表 

ゾ—ューを表 TJX 

"i 

クイック消去画面 

クイック消去画面 

[消进メニュー 

[消去]メニュー 

を表示 

を表示 

を表示 

を表示 

01 

通常表示へ戻る 

通常表示へ戻る 

通常表示へ戻る 

通常表示へ戻る 

【▲】【▼】 

無効 

無効 

無効 

無効 

【◄】【►】 

無効 

無効 

有効（通常表示） 

有効（通常表示） 

SET 

クイック再生画面 

クイック再生画面 

無効 

無効 

シャッター 

無効 

無効 

無効 

無効 

並 

無効 

無効 

有効 

(ズーム再生） 

無効 

陋 

無効 

無効 

有効 

(インデックス再生） 

有効 

(インデックス再生） 


液晶モニタ—の表示 
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■ 動作確認用ランプの表示 


動作確認用ランプ（グ U —ン/レツド/オレンジ）は、本機の状態や操作を点好や 
点滅表示でおしらせします。 


色 

表示 

方法 

操作-状態 

電源オフ時 

〇 /ぷモー ド時 

パソコン接続時 

グ U —ン 

点灯 

バッテ IJ- 
充電完了時 

シャッターボタン 
半押し時でフォーカスび 
□ックされたとさ 
(ピントび合ったとさ） 


点滅 

充電中 

— 

— 

レッド 

点灯 

充電 エラー 

メモ IJ 一力ードに 
アクセスしているとさ 
(画像の記録中など） 

パソコン接続中 

点滅 

一 

シャッターボタン半巧し時で、 
ピントび合わないとさ 

— 

オレンジ 

点灯 

— 

スト□ボ充電中 
( 〇モー ド時） 

— 

点滅 


内部システムなどの 
誤動作時 

パソコン 
接続 エラー 
(メモ IJ ーカードび 
未挿入など） 


囚モード時でも、メモリーカードにアクセスしているとき（画像を選んでいる 
場合など）は、同様に動作確認用ランプび、レッドで点なします。 
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I £ ゴィ ぶよちわ 加] t 

カメラの基本的な操作を説明します。本項の内容で、カメラの基本的な操作を行ラことが 
でさます。 

準備ずる- 28 

■バッテリーを入れる- 28 

■ バッテリーを AC アダプター（付属）で充電する- 30 

■ メモリーカードを入れる•取り出す- 32 

■ 電源のオン/オフ- 34 

■ 日付/時刻を合わせる- 35 

■ 初期設定に戻す- 37 

静止画/動画を撮る- 38 

■ 静止画を撮る- 38 

■ ズームを使う- 42 

■ スト□ボを使う- 44 

■近距離（マク □) •風景（無限遠）モードで撮影する- 46 

■ 動画を撮る- 47 

静止画/動画を見る-已〇 

〇画像を回転する場合は-已] 

〇ズーム再生をする場合は- 51 

〇インデックス再生をする場合は-已2 

〇動画を再生する場合は- 53 

画像を消まずる-已4 

〇1枚ずつ消まする場合は- 54 

〇すべての画像を消去する場合は-已6 

〇画像を選んで（複数）消去する場合は-已7 

〇クイック消去する場合は- 58 


テレビを巧って再生/撮影ずる 


已9 











































驾扇ずる 



■バツテリーを入れる 





バッテリー / メモリーカードカバーを矢 EP の 
方向へスライドさせて開きます。 



バッテリーを入れる向き(極性)を確認します。 
(極性表示のある面：本体背面側） 



バッテリー側面で、バッテリー□ックをず5 
しなび5、バッテリーが□ックされるまで 
しっかりと巧し込みます。 

〇無理に巧し込まないでくだをい。 


バッテリーを取り出すときは、バッテリー□ックをず5して取り出します。 



•バッテリー/メモリーカードカバーび完全に閉ま5ない場合は、一度バッテリー 
を取り出してか 5、 もう一度入れ直してください。 

•バッテリーの交換は電源をオフにして行ってください。また、バッテリーび落下 
しないようにごを意ください。 

•バッテリー/メモリーカードカバーを乱暴に開かないでください。破損ずる恐れ 
びあります。 
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画バッテ IJ 一の残量は十分です。 

® バッテ U —の残量び少なくなっています。 
a まもなくバッテ IJ 一の残量びなくなります。 
a バッテ U —の残量びありません。 


バッテリーを巧電する rP3o"> か、十分に充電されたバッテ U —を使用して 
<ださい。 

•使用状況や環境によって正しく表示されないことびあります。 

•バッテリー残量の表示はご使用上の目まとしてお使いください。 


バッ テリー使用時の ごを意 P 12 
さい。 


仕様 P 132 をあわせてお読みくだ 


基本操作編 


パッテ U — を入れる 
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■ バッテリーを AC アダプター(付属）で巧電する 


•同個の AC アダプターの取扱説明書および AC アダプターほ用時の ごミ主意 P 13 、 
バッ テリーほ用時の ごを意 P 12 、仕様 P 132 を、あわせてお読みください。 

• AC アダプターを使用する場合は、カメラの電源をオフにしてか5行ってくださし、。 
•完全に使い切った状態か!5、フル巧電になるまでの時間は、約120分でず(当社 

測定基準による）。巧電時間は、周囲の温度や巧電状態によって異なります。 
•充電は0た〜40での温度節囲で行ってください。節囲がの温度で巧電すると、 
巧電時間び長くなったり、十分な巧電びでをない場合びあります。 

• 24時間似上にわたる連続充電はしないでください。 


はじめてお使いになるとさや、バッテ IJ 一びなくなったとさは、バッテ U —を充電 
してからお使いください。 



バッテリーを入れる医むの手順に従って、バッテリーを正しく 
入れます。 


日 


齡ラ接続 



変換アダプター（付属）のカメラ接続端子を 
図の向きで、カメラ本体に差し込みます。 
〇お埋に是し込まないでください。 



日 



AC アダプター（付属）のミニプラグを変換 
アダプターの DC INS 請子に、電源プラグ（もう 
片方）を壁の電源コンセントにしつかりと 
差し込みます。 

動作確認用ランプび、グ U —ンで点滅して、充電び開 
始されたことをおしらせします。 
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• 巧電び終了ずると動作確認用ランプ（グリ ー ン）の点滅び、点!打に変わります。 
•巧電び終了した5、 AC アダプター、変換アダプターを取りがします。壁の電源 
コンセントか5も取りがしてください。 

•充電中や巧電後は、バッテリーおよびカメラ本体び温かくなりまずび、異常で 
はありません。 


AC アダプター（付属）を海かで使用ずる場合は 


AC アダプター(付属）は AC] 日日V〜24日V • 日日/6日 Hz の電源に対応していますの 
で、海外でち使用でさます。 

•電源プラグのお状は滿在巧の国や地域によって異なりまず。あ5かじめ、旅行 
ft 理店などで使用可能かどラかをご確認ください。 

•市販の変圧器などは故障の原因となる場合びあるので、使用しないでください。 


基本操作編 


バッテ U — を Ac アダプタ— (巧属)で充電する 
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■ メモリーカードを入れる-取り出す 

本機を使用して撮影する場合は、必ず SD メモ U —カード （64MB 付属）び必要です 
(32/64/1 28/2己目/己] 2M 目対応)。 


-撮影可能枚数-時間の目安については、 画像記録枚数-時間/データサイズ因互> 

をご覧ください。 

-ご使用中のメモ U —カードのカードサイズやメモ U 残量の情報は、囚モードの 
啟定]メニュー内[力ード情綱で確認できます。 メニュー頃目と設定内客因蚕 > 
操作ち法は、囚モードから、 MENU を巧して、【◄】【►】で啟赶メニューを 
表示させ、【▲】【▼】で[力ード情漸を選び SET を巧します。 


• SD メモリーカードほ用時のごミ主意 P 11 をあわせてお読みください。 

• メモリーカードを入れたり、取り出したりする場合は、必ず電源びオフ、レン 
ズび収納されている状態で行ってください。メモリーカードやメモリーカード 
内のデータび破損する原因になる場台びあります。 

•他のデジタルカメラやパソコンでフォーマット（初期化）したメモリーカードを 
使用する場合は、本機でフォーマット（初期化）してか5使用してください。 
フォーマツトする P 105 


Q 


rW 

V- 

iiL .. 

L 

バッテリー/メモリーカードカバーを矢 EP の 
方向にスライドさせて開きます。 


■I 

I 

Ir 




旦 



メモリーカードを SD メモリーカードス□ット 


ラベル面\ 

trO 

に挿入します。 


[ 


メモ U —力ードは図の向さで「カチッ」と音びなるまで 




確実に差し込んでください。 


回 



1 y 

1 

バッテリー/メモリーカードカバーを 
閉じます。 


II 

I 

11づ 

：■_ 



バッテリー/メモリーカードカバーび完全に閉ま5ない場合は、一度メモリー 
カードを取り出してか 5、 もう一度入れ直してください。 
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メモリーカードを取り出ずには 


バッテ U —/メモ U -力ー ドカノ（一を開さ、メモ U —カードを ] 回押して取り出して 
<ださい。 



メモリーカードのライトプ□テクト（書き込み禁止）について 


書込禁止タブ 


1 > 


"lock 

丄1 LOCK 

fl 1 

|1 1 


〈書込可能が態〉〈書込禁止が態〉 


メモ U —力ードにはライトプ□テクト（書さ込み禁止）スイッチびついています。 

ライトプ□テクト（書き込み禁止）スイッチび、 「LOCK」 になっていると液晶モニター 
に「カードびプ□テクトされています」と表示され、通常の撮影や消去びでさません。 


昼本操作編 


メモ U — 力—ドを入れる.取り出す 
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■ 電源のオン/オフ 


動作確認用ランプ（グリーン）が 
点なするまで、電源スイッチを 
巧し、電源をオンにします。 

. モードスイッチびの場合は、 
レンズび出て液晶モニターに被写体 
び写ります。 

B 液晶モニターが消えるまで電源スイッチ巧し、電源をオフにします。 


□ 



• 電源スイッチを}甲す操作び短ずざると、電源びオン/オフしない場台びありまず。 

その場合はゆっくりと操作をやり直してください。 

•操作音の設定び[オン]になっている場台(初期設定は[オン] P 66 ) は、 

電源オン時とオフ時に起動音や"ピッ"という音で操作をおし5せしまず。 

•電源オン時の起動音や起動画面を変更ずることはできません。 


才ートパワーオフ機能について 


電源オンのままで一切の操作を行わずにカメラを放置する(初期設定は [1 分] | P 67» 
と、節電のために自動的に電源びオフになります。 

再び使用するとさは電源スイッチを操作して電源をオンにしてください。 


• AC アダプターを使ってカメラを操作する P 69 場台もオートパワーオフ機能 
は有効です。 

• USB ち続している P 1 09 P 116 場合やスライドシヨー再を P 97 をしている 
場合は、オートパワーオフ機能ははた5をません。 

•各項目を設定中に才ートパワーオフ機能びはた5き電源びオフになったときは、 
その前に設定した内容び保持されていない場合びありまず。その場合は、再度 
設定し直してください。 
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Q 


戸 — 



\ ' - n ~~ TN 




し励 U [•リ 




MENU 

w 

01 

HELP 

1 - ) 恩 ® 

[Z3 


シャープネス 
コントラスト 
色効果 

ホワイトバランス 

マニュアルが トザ ‘ 卜 「• 


〇/ぷモードから MENU を 
巧します。 

[撮影]メニューび表示されます。 



刻 

を 

ム 

長 

せ 

る 


[撮影]メニューか 5 【◄】【►】で 
[設定]メニューを選び、 


【▲】【▼】で[日付/時刻]を選び、 


SET を巧します。 

[曰付/時刻]設定画面び表示されます。 


•バッテリーをはずして長時間保管されていた場合などは、必ず時計表示を確認 
して < ださい。 

内部時計は約1時間バックアップしますび、バッテリーの使用時間によっては、 
曰付/時刻の設定をクリアにずる場合びあります。 

•設定された日付/時刻は、電源をオフにした後や初期設定に房す P 37 操作を 
行っても保持されまず。 


電 

源 


才 

ン 

/ 

才 


■ 曰付/時刻を合わせる 

初めてお使いになる場合や、バッテ U —をはずして長時間保管されていた場合など 
内部時計び U セットされた場合には、曰付/時刻を設定する画面び電源オン時に表示 
されます。 

その場合は、下の手順で曰付/時刻を設定してください。 


昼本操作編 
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I ■年」一 r 月」一旧」一"寺」一「分」の順に 
【▲】【▼】【◄】【►】を使って合わせ、すべて 
合わせた 5 SET を巧します。 

設定した内容を保持し、隱赴メニューに戻ります。 


【▲】/【▼】：数値の +( プラス）/一（マイナス) 
【◄】/【►】：項目の選択と数値の決定 
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■ 初期設定に戻す 


ご使用中に様々な設定をしてしまったなど、元の設定に戻したい場合は、下の操作 
で各設定項目を初期設定に戻します。 


田 


戸 — 



-^ _ 




し励 U [•リ 




MENU 

W 

01 

HELP 

1— ) 。0 


シャープネス 
コントラスト 
色効果 

ホワイトバランス 

マニュァル WB rnff7'TTiM 


〇/ぷモードから MENU を 
押します。 

[撮影]メニューび表示されます。 



[撮影]メニューか5【◄】【►】で 
[設定]メニューを選び、 


【▲】【▼】で[初期設定に戻す]を選び、 


SET を巧します。 

確認画面び表示されます。 



【▲】【▼】で[実行]/[キャンセル] 
を選び、 


SET を巧します。 

撲行]を選ぶと、各設定を初期設定に戻し、 
駿定]メニューに戻ります。 


•各項目の初期設定は、メニュー項目と設定内容 P 133 をご覧ください。 

•表示言語(初期設定は[日本語] P 64 ) やビデオモード（初期設定は [ NTSC ] 

P59 ) の項目は初期設定に戻す操作を行っても設定内容び優先され、初期設定 
には戻りません。 


昼本操作編 


曰付/時刻を合わせる.初期設定に戻す 
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t PJHBg iW を煩る 


■ 静止画を撮る 


シャッターボタンは半}甲しと全巧しの2段階で動作しまず。 

半}甲しと全}甲しの操作（感覚）については、実際に撮影される前に必ずお試しくだ 

さい。ためし撮りについて P 10 




電源スイッチを巧し、電源をオンにします。 


旦 

1 

モードスイツチを〇にします。 

@ ぶ〇 

レンズび出て液晶モ-ター 1 し被写体び写ります。 


拜 11 00000 II)— 



R 両手でカメラを構え、被写体が液晶モニターに収まるように、 

^構図を巧めます。 

横に持つ場台 



両方の手でカメラを持ち、協を締めてカメラを 
しっかりと固定してください。 


■ 縦に持つ場合 


縦に持つ場合は、レンズよりスト□ボび上にくる 
ようにして、カメラをしっかりと固定してください。 
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シャッターボタン半押し 


グ I 」ーン点巧 



被写体を フォー カ スフレー ムに合わせ、 シャツ 
ターボタンを半押ししてピントを合わせます 
(フオーカス □ツク）。 

-ピントび合ラと、フォーカスフレームの表示び ブルー 
になり、動作確認用ランプ（グ U —ン）び点好し、 
シャッタースピード、 F 値の値び液晶モニターに表示 
されます。 


フォーカスフレームの表示びイエ□一になり、動作 
確認用ランプ（レッド）び点滅している場合は、ピント 
び合っていません。その場台は撮影距離などを確認 
して、被写体をフォーカスフレームにあわせ、半巧 U 
し直してください。半}甲しの操作は、シャッターを 
切る前な5何回でもやり直せます。 

ピントについて P 40 



半押しのまま、シャッターボタンをさ5に巧し 
込みます（全巧し）。 

シャッターび切れます。 


•操作音の設定び[オン]になっている場合湖期設定 
は[オン] P 66 ) は、シャッター音で撮影された 
ことをおし5せします。 

•プレビューの設定び[オン]になっている場台 
(初期設定は[オン] P 74 ) は、撮影された画像び 
液晶モニターに表示されまず。 

• 撮影したあとに、動作確認用ランプび点なしている 
場合は、メモリーカードへ画像記録中（レッド 
点打)、スト□ボ巧電中（オレンジ点!打） P 44 
のため、次の撮影はできません。 


基本操作編 


静止画を撮る 
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ピントについて 


•ピントび合う範囲は、己日 cm 〜〇〇です（ホ近距離（マクロ）モード時： 

6cm (ワイド端（面 S 広角側)）/3己 cm (テレ端 （DC 望遠側)）〜〇〇)。 

-ピント合わせ（半押し時）の状況は、フオーカスフレームと動作確認用ランプの色で 
確認でさます。 


状況 

フオーカスフレーム 

動作確認用ランプ 

ピントび合ったとさ 

ブルー 

グ U —ン点灯 

ピントび合っていないとさ 

イエ□— 

レツド点滅 


本機のオートフオーカス機能は、 CCD 上のコントラストの状態を検知して距離を 
測るコントラスト方式を採用しています。 

下のような被写体はピントび合いにくい場合びあります。その場合は、構図を 
変更したり、被写体と同距離にあるコントラスとのはっさりしたものでピントを 
あわせたあと、構図を決めて撮影してください。 

一階調のない壁などコントラストびはっさりしないちの 
一画面中央に極端に明るいものびある 
一鏡や発光物など反射、光ミ尺のある被写体 
一遠いちのと近いちのび混在する（ガラス越しなど） 

一 動さのはやいちの 
—ピントを合わせたいものび中央にない 
一暗い場所にある被写体 

フオーカス□ックされて、ピントび合っても、シャッターボタンを離すとピント 
び解除されます。その場合は、ちラー度半押ししてピントを合わせてください。 

半押ししてピントび合ってないとさでち、全押しして撮影することはでさますび、 
ピント合わせは正しく設定されていません。 


AF 補田!光について 
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• 暗い場所などでシャッターボタンを半押しした場合、 

AF 補助光ランプ（レッド）び光る場合びあります。 

これは、被写体び暗くてピントび合いにくいとさに、光を 
当ててピントを合いやすくする機能です。 


•AF 補助光のオン/オフの設定はできません。 

• AF 補助光の発光部を近くで見ないようにごま意ください。 

•撮影距離モードを ii 風景モードに設定している場合 P46 は、 AF 補助光は発 
光されません。 


手ぶれについて 


シャッターボタンを全押しするときは、手ぶれに十分ごを意ください。 

被写体の明るさやスト□ボモードの状態（暗い場所でスト □ 
ボび発光禁止になっているなど）から、手ぶれしやすい場合 
は、 ©) 手ぶれを意マークび表示されます。 
fl)) 手ぶれを意マークび表示されている場合は、被写体や 
撮影モード（スト□ボモードなど）を変更するか、兰脚を 
使う、またはセルフタイマー撮影に砂など）をする [P89> 
などして、カメラをしっかりと固定して撮影してください。 



クイック再生について 


む /ぷモードで、 SET を押すと、一き最後に撮影された画像をクイック再生します。 
再度 SET を巧すか、【▲】【▼】【◄】【►】を巧すとクイック再生を解除し、〇/ぷ 
モードに戻ります。 

プレビューの設定を[オスにしている場合などで、撮影した直後に上手く撮影さ 
れているかを確認する場合などに便利です。 


•クイック再生機能は A モード時も有効です。 

•クイック再生画面で、ズーム再生 P51 や画像回転 P51 
画像の消去 P54 などの操作を行うことはできません。 


動画再生 P53 


基本操作編 


静止画を撮る 
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■ ズームを巧う 

被写体を光学ズーム倍率3倍 （3 己 mm フイルム換算約 32mm 〜約 96mm) で拡大し 
て撮影でさます。 

デジタルズーム （4 倍）と組み合わせて使用すると最大12倍の撮影びでさます。 


•高倍率での撮影は手ブレび起こりやずくなります。手ブレ防止のため、兰脚を 
使用ずるか、セルフタイマー撮影 （2 秒など）をずる P 89 などして、カメラを 
固定してください。 

• «モード時のズームの調整は撮影前に行いまず。撮影開始後にズームを調整 
ずることはでをません。 

• ぷモードで画像サイズび[巨 40 X 480] になっている場合は、デジタルズーム 
撮影はでをません。 



〇モードで、液晶モニターで被写体を確認し 
なげら、 並/面 S を巧してズームを調整します。 

望遠側[本]:望遠になります。 

広角側阻 S :広角になります。 


ズームパーの表巧 


ズームポインター 


で 




光学ズームの範囲 
1倍〜3倍 


デジタル ズームの 範囲 
1倍〜4倍 


ズームポインターびデジタルズームの節囲にある場合で、モードスイッチを切り 
替えたり液晶モニターの表示切替で、ヘルプ画面を表示したりすると、デジタル 
ズームは解除されます。 
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デジタルズームを使ラ場合 


光学ズームび最を望遠側 （3 倍）になった状態から、さらに[奉]を巧すと、中央部分 
をデジタルズームして撮影することびでさます。 

デジタルズームの初期設定は[オン]び設定されていますび、設定を変更される場合 
は、下の操作で変更します。 


田 



' ^ 

細日が 

MENU 

W 

Ol 

HELP 

1- ) 田。 



〇/ぷモードか 5 MENU を 
巧します。 

[撮影]メニューび表示されます。 





Tcd の明るさ 
デジタルズ-ム 




/ ►:ページ選択 
/ ▼:項目選択 


LCD の明るさ 

El ~ 

亦ビュニ 


[撮影]メこューか 5【◄】【►】 で 
[機能]メニューを選び、 


【▲】【▼】で[デジタルズーム]を 
選び、 


SET を巧します。 

選択画面び表示されます。 



LCD の明るさ 
朽夕ぶ "^2 
ブレビュー 
日付プリント 


【▲】【▼】で[オン]/ [オフ]を選び、 


SET を押します。 

選んだ内容を保持し、[機能]メニューに 
戻ります。 


基本操作編 


ズ—ムを使ラ 


•ここで選んだデジタルズームの設定は、初期設定に戻す P 37 操作を行うと 
[オン]に戻ります。 
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■スト□ボを巧う 


撮影状況、目的に応じてスト□ボの設定を選んでください。 




〇モードで、ち® (【►】）を繰り返し巧して、スト□ボ 
モードを選びます。 

液晶モニターに選んだスト□ボモードびアイコン表示されます。 


ス h □ボモー h 

設定内容 

(表示なし）オートモード 

撮影状況に応じて自動的にスト□ボを発光します。 
(シャッタースピード： ]/ 已日〜]/]日日日秒、） 

•Wi 勝 

ぶ>告赤目軽減モード 
(強制発光） 

暗いとところでひとみを自然に撮りたいときに使用 
します。 

撮影のためのスト□ボの前に一度スト□ボび発光します。 
(シャッタースピード： ]/ 己日〜1/2己日秒、） 

%強制発光モード 

常にスト□ボを発光させます。 

(シャッタースピード： ]/ 己日〜]/2日日秒、） 

⑤発光禁止モード 

スト□ボは発光しません。 

暗いところではシャッタースピードび遅くなり、手ブレ 
び起こりやすくなりますので、兰脚を使用するか、セルフ 
タイマー撮影 （2 砂など）をする | P 89> などしてカメラを 
固定して撮影してください。 

(シャッタースピード：]/2〜] /] 日日日秒、） 

夜景モード 
(強制発光） 

遅いシャッタースピードでスト□ボを発光させます。 
夜景などで背景だけび暗くなるのを軽減でさます。 

兰脚を使用するか、セルフタイマー撮影 （2 秒など）を 
する | P 89> などしてカメラを固定して撮影してください。 
(シャッタースピード： ]/] 日〜]/2己日秒、） 
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•スト□ボによる連動節囲雕奨）は、約 0.5 m 〜約 2.4 m (テレ端 （ DC 望違側))/ 
約 2.7 m (ワイド端（固 S 広角側)）です。 

この節囲がの被写体に巧しては適切な効果び得5れません。また、旧〇感度の 
設定 P 93 などによって異なりまず。 

•ここで選んだスト□ボモードは、電源をオフにしたり、初期設定に戻す P 37 
操作を行うとオートモードに戻ります。 

•近くでスト□ボ発光部を見ないようにごま意ください。 

•スト□ボ発光部を指などでふさがないようにごま意ください。 

•撮影距離モードを風景モードに設定している場台 P 46 や、撮影モードを 
[連写]、 [AE 連哥に設定している場台 P 86 、ぷモードの場 S ホ、スト□ボ 
は発光しません。 

•動作確認用ランプ（オレンジ）び点!打している場台は、スト□ボの巧電中で次の 
撮影はでさません。 

スト□ボの巧電には約10秒程かかる場合びありまず。巧電時間は使用状況や 
電池残量によって異なります。 

•バッテリー残量び少ない場合は、スト□ボの巧電びできなくなる場合びあります。 

その場合は、バッテリーを巧電してください。 

•赤目軽減の効果には個人差びあります。また被写体までの距離や条件によって、 
効果び表れにくい場合びあります。 

• ⑤発光禁止モードを選んでいる場合で、 fl 手ぶれを意マークび表示されて 
いる場合は、ストロボのほ用をおすすめします。 

•スト□ボを発光した場台は、が光や堂光ななど他の光源の影響で色味び変わる 
場合びありまず。 


基本操作編 


スト□ボを使ラ 
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■ 近距離（マク □) • 風景(無限遠)モードで撮影する 

撮影状況、目的に応じて撮影距離モードの設定を選んでください。 


撮影距離モード 

設定内容 

(表示なし）才ートモード 

通常の撮影時に使用するモードです。約己日 cm 〜〇〇の 

•Wi 勝 rA 

範囲で、カメラび自動的にピントを合わせます。 

近距離(マク □) モード 

巧などをアップにして撮影したい場合に使用するモード 
です。 

〇撮影可能範囲： 

. ズームび 西 S (広角側）いっぱいのとき（ワイド端）： 

約目 cm 〜〇〇 (約 8 日 mm X 約 6 日 mm) 

-ズームび DC (望遠側）いっぱい（光学ズーム3倍）の 
とき（テレ端）： 

約3已 cm 〜〇〇 (約128 mmx 約96 mm ) 


•近距離撮影時にデジタルズームを使用しても、ピント 
は合いにくくなりまずので、デジタルズームを使用 
しないことをおずすめしまず。 

•スト□ボ撮影の連動節囲雕奨）は、 

約0.己 m 〜約 2.4m (テレ端（[奉]望違側)）/ 

約 2.7m (ワイド端（面5広角側)）です。 

•近距離撮影時にスト□ボ撮影をすると、スト□ボの 
光びレンズ部にさえざ5れて、画像に影び映し出さ 
れる場合びありますので、ごま意ください。 

i4 風景（無限違）モード 

遠くの風景などを撮影したい場合に使用するモードです。 
ピント合わせは〇〇 (無限違）に固定されます。 


•風景モードに設定ずると、スト□ボモードは 
©発光禁止モードになりまず。 


n 〇/ぶモードで 、 Aii (【▲いを繰り返し巧して、 

(|©|]撮影距離モードを選びます。 

V £ S /液晶モニターに選んだ撮影距離モードびアイコン表示されます。 


ここで選んだ撮影距離モードは、電源をオフにした後も保持されますび、初期設定 
に房す P37 操作を行うとオートモードに戻りまず。 


動画を撮る 


本機は動画（音声付き）を撮影できます。撮影した動画は、カメラで再生したり、 
付属の AV ケーブルを使用してテレビで見ることびでさます。 


電源スイッチを巧し、電源をオンにします。 



回 


囚 W D 


0000 OI 


モードスイツチをぷにします。 

レンズび出て液晶モニターに被写体び写ります。 


巧 


D 仁/面 S でズームを調整します。ズームをほうを5^ 


•ズームの調整は撮影開始後にはできません。また、画像サイズを[目 40 x 480] 
に設定している場合は、デジタルズームを使用することはできません。 



撮影を開始する被写体を フォー カスフ レー ム 
に合わせ、シャッターボタンを半押しして 
ピントをあわせます（フ ォー カス□ック）。 

-ピントび合 ラと、フォーカスフレームの 表示び ブルー 
になり、動作確認用ランプ（グ U —ン）び点灯します。 


撮影可能時間表示 



シャッターボタン半巧し 


グ1」ーン点灯 



フォー カスフレームの表示びイ エ □—になり、動作 
確認用ランプ（レッド）び点滅している場合は、ピント 
び合っていません。その場合は撮影距離などを確認 
して、被写体をフォーカスフレームにあねせ、半}甲し 
し直してください。半}甲しの操作は、シャッターを 
切る前な 5 何回でもやり直せます。 

ピントについて P40 


基本操作編 


近距離(マクロ).風景(無限遠)モ—ドで撮影する.動画を撮る 
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半巧しのまま、シャッターボタンをさ5に巧し 
込みます（全巧し）。 

-液晶モニターに REC び表示され、撮影を開始します。 
-撮影中は液晶モニターに撮影秒数び表示されます。 
•内蔵マイクより、音声も同時に記録します。 


操作音の設定び[オン]になっている場合(初期設定 
は[オン] P 66 ) は、"ピッ"という音で撮影び 

開始されたことをおし5せします。 



撮影をストップするとをは、シャッターボタン 
を巧しします。 

撮影をストップします。 

•操作音の設定び[オン]になっている場台湖期設定 
は[オン] P 66 ) は、"ピッ"という音で撮影び 

ストップされたことをおし5せします。 

•撮影に必要なメモリ残量びなくなると、撮影は 
自動的にストップしまず。 


• 音声なしで撮影することはできません。 

•画像サイズ(記録画素数） P 75 、画質（圧縮率） P 75 、コントラスト P 92 、 

色効果 P 82 、撮影距離モード P 46 の設定やセルフタイマー撮影 P 89 は 
動画撮影時も有効でずび、それ m がの設定はでをません。 

設定可能な項目については、メニュー頂目と設定内容 P 133 をご覧ください。 
•ピントや F 値、露出などは撮影を開始したとき（最初のフレーム）の設定値に固定 
されます。 

•磁気び発生ずるところや電磁波び発生ずるところ（電子レンジやテレビ、携帯 
電話など）か5は、できるだけ離れて撮影してください。電磁波の影響で画像や 
音声び乱れる場合びあります。 

•ぷモード時もクイック再生 P 41 、クイック消去 P 58 機能は有効でず。 
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動画ファイルについて 


画像サイズ（記録画素数） 

640 X 480/320 X 240 

圧縮率 

ファイン（低圧縮モード）/スタンダード(標準圧縮モード） 

記録画像フアイル 
フ オー マット 

AVI 

/ 画像データ ： Motion JPEG 、 、 

、音声 ： WAV ( PCM ち式)/モノラル ノ 

フレームレート 

1己フレーム/秒 


•画像記録時間/データサイズについては、画像記録枚数 • 時間/データサイズ 
P 131 をご覧ください。 

•動画ファイル（ファイルお式： AVI 、 圧縮形式 ： Motion JPEG ) をパソコンで 
再生するには、 QuickTime 3.0 m 上や Windows Media Player (《） などの 
記録画像ファイルフォーマツトに対応した再生用のソフトウェアび(2、要です。 
が ） Windows Media Player をお使いの場合は、動画ファイルを再生でき 
ない場合びあります。 

その場合は、コーデツク （ Compression / Decompression の略で音声や 
動画の圧縮-伸張(再生）を行うための専用プ□グラム）が含まれる 
DirectX 8.1 などの、機能拡張ツールび必要です。 


動画を撮る 


昼本操作編 
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區畦^遊 


画#^^ 



撮影した静止画や動画は液晶モニターで再生でさます。基本的な再生ち法には、 
シングル再生、ズーム再生 （1 倍/2倍/4倍)、画像回転、インデックス再生 （9 分割)、 
動画再生びあります。 


スライドシヨー再生やボイスメモ再生については、 スライドシヨー再生をする 
P97 、ボイスメモを再生する P104 をご覧ください。 




電源スイッチを巧し、電源をオンにします。 



モードスイッチを囚にします。 

最後に撮影された画像び表示されます（シングル再生)。 



液晶モニターに®が表示されている場合は、ボイスメモ（音声)付きの静止画です。 
記録されたボイスメモを再生する場合は、 ボイスメモを再をする P104 をご覧ください。 


画像を回拓ずる場合は 



【◄】【►】で画像を選び、液晶モニター 
に回転させたい画像を表示させます。 


回 



mm 


【▲】【▼】で画像を回転させます。 

【▲】 ：も9日度 
【▼】 ：左9日度 


•動画像を回転させることはでさません。 

•液晶モニターの表示を r 詳細表示」や r ヘルプ画面」にしている場台は、画像回転 
はできません。「通常表示」や r 画像のみ」の状態で操作してください。 

液晶モニターの表示切替について P 22 


シングル再生で表示された画像を、2倍、4倍の倍率でズーム再生することびでさます。 

【◄】【►】で画像を選び、液晶モニター 
に ズーム 再生したい画像を表示させ 
ます。 



戸剛 pppis 


ち 


画 


並を巧すと中央部分を拡大して 
をします。 

05を巧すと拡大を解除します。 


1倍 


イ奉]^ 
^画^ 


2倍 


け]- 
画イ 


4倍 


基本操作編 


静止画/動画を見る 
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•動画像はズーム再生でさません。 

•ズ ーム 再生しているときの液晶 モニターの 表示（ガイド）は、01ボタンで、 
表示オン/オフを切り替えることびできまず。 


インデックス再ををずる場合は 


液晶モニターに9分割で複数の画像を表示させることびでさます。たくさんの画像を 
撮影した場合など、画像を選ぶのに便利です。 


n f 画日並) - 



シングル再生時に阻 S を巧します。 

インデックス再生画面になります。 



【▲】【▼】【◄】【►】で画像を選びます。 

-このとき、動画像には*、プ□テクト 

[P98> 

されている画像には變: P 104 ； 
メモ（音声）付さ静止画像には 


日 (画0並) 

または 




並または SET を巧すと選んだ画像 
のシングル再生画面になります。 


• メニューを表示させる場合や消去をする場合は、インデックス再生画面か5は、操作 
できません。その場合は、一度シングル再生画面に戻してか5操作してください。 
•大容量のメモリーカードを使用している場合は、表示に時間がかかる場合があります。 
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動画を再生をずる場合は 



[◄][►] で再生したい動画像を選び 
ます。 



SET を巧すと、再生をスタートします。 

再生をスタートすると、液晶モニターに経過砂数を表示します。 


再生時に SET を巧すと一時停止し、【▼】を巧すと再生を 
ストップし、最初の1フレーム表示に戻ります。 


《動画再生中の操作方巧》 

〇早戻し/早送り： 再生中に【◄】【►】を巧す 


•早送りのスピードは2段階で動作します。 

通常再生►一【►】一早送りけ一【►】一早送り肩速)►け一【►】 
一通常再生 ► 

•早戻しのスピードは2段階で動作しまず。 

通常戻し◄一【◄】一早戻し◄◄一【ィ】一早戻し（高速)◄◄◄一【◄】 
一通常戻し ◄ 

•大容量のメモリーカードを使用している場合は、早戻し/早送りの 
スピードが遅くなる場合びありまず。 


〇—時停止（ポーズ）/再生スタートの切り替え ： SET を押す 
0 — 時停止中のコマ送り： 一時停止中に【◄】【►】を押す 
〇ストップ（最初の1フレーム表示）：【▼】 を巧す 
〇画面表示の切り替え ： IIDI を押す 


r 通常表示」と r 画像のみ」の切り替えのみとなります。 


〇消音：【▲】 を押す 

消音を設定すると、液晶モニターに巧 C び表示されます。 


音量を調整することはできません。 


基本操作編 


静止画/動画を見る 
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困なを消凿する 


画像を消去するには 

-1枚ずつ消去する 
-すべての画像を消去する 
•画像を選んで（複数）消去する 
-クイック消去する 

の4つのち法びあります。クイック消去外は 囚 モードから操作します。 


•一度消去してしまった記録内容は二度と元に戻ずことはできません。消去を行う 
ときは、本当に不要な画像（ファイル）かどうかよく確かめてか5行ってくださし、。 
特にすベての画像を消去ずる場合は、すべての内容を一度に消去してしまいます 
ので、内容をよく確かめてか5操作してください。 

•消去中にカメラの電源びオフになると、正しく消去されず、メモリーカードび 
正常に使用でをなくなる場合びありますので、消去ずる場合は、十分に巧電され 
たバッテリーまたは、 AC アダプターを使用してください。 

AC アダプターを使ってカメラを操作する P 69 
•画像プ□テクト P 98 された画像は消去でをませんので、画像プ□テクトを 
解除してか5操作してください。 

•ボイスメモ（音声)付を静止画を消去ずると、画像ファイルと音声ファイルの両方を 
消去します。 

ボイスメモ撮影 P 83 、 撮影したあとにボイスメモ（音青）を入れる P 103 


1枚ずつ消去する場合は 



電源スイッチを巧し、電源をオンにします。 
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モードスイツチを囚にします。 

最後に撮影された画像び表示されます 
(シングル再生)。 


回 



m 


[◄][►] で消去したい画像を選びまず。 

-動画像の場合は最初の]フレームび表示 
されます。 



m を巧します。 

[消去]メニューび表示されます。 



[消去]メニューか5【▲】【▼】で 
[現在の画像]を選び、 


SET を巧します。 

消去確認認の画面び表示されます。 

• この時点ではまだ消去されていま 
せん。 


回 



■この画像を消去しますか？ I 

I キャンセル I 

L ~ J 



【▲】【▼】で[実行]/[キャンセル]を 
選び、 SET を巧します。 

-撲行]を選ぶと、選んだ画像び消去され、 
シング>1レ再生画面に戻ります。 

-[キャンセル]を選ぶと、消去を中止して、 
シング>1レ再生画面に戻ります。 

続けて消去を行ラ場合は、再度 m を 
押して[消去]メニューから操作して 
<ださい。 


基本操作編 


画像を消去する 
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すべての画像を消去ずる場合は 



囚モード（シングル再生画面 ）けら 
m を巧します。 

[消去]メニューび表示されます。 


日 





[消去]メこユーか5【▲】【▼】で 
[すべての画像]を選び、 SET を巧し 
ます。 

消去確認認の画面び表示されます。 

• この時点ではまだ消去されていま 
せん。 



【▲】【▼】で[実行]/[キャンセル]を 
選び、 SET を巧します。 

-[実行]を選ぶと、すべての画像び消去され、 
r 画像びありません」と表示されます。 
操作は慎重に行ってください。 

-[キャンセル]を選ぶと、消去を中止して、 
シングル再生画面に戻ります。 

続けて消去を行ラ場合は、再度！/を 
巧して[消去]メニューから操作して 
<ださい。 
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画像を選んで(複数)消去ずる場合は 


ET 


解 日 崎 |l 


MENU 

1 

Ol 

HELP 

® 。 ■ 

[ 若 1 



囚モード（シングル再生画面 ）けら 
雨を押します。 

[消去]メニューび表示されます。 



[消去]メニューか5【▲】【▼】で 
[画像選択]を選び、 SET を巧します。 

画像選択画面（インデックス表示）び表示 
されます。 



で田の 
曲一ぶ 


【▲】【▼】【◄】【►】で消ましたい画像 
を選び、而を巧します。 

m を押すと、選んだ画像 
に* i び表示されます。 

再度* i を押すと 、 m 
表示び消え、選択は解除されます。 

複数枚消去をする場合は、繰り返し 【▲】【▼】 
【◄】【►】で画像を選び、を押します。 

• この時点ではまだ消去されていま 
せん。 


画像還択画面か5、 MENU を押ずと、 
消去を中止してシングル再生画面に戻り 
ます。 


基本操作編 


画像を消去する 
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画像を選んで、 SET を押すと、選ん 
だ画面が消去されます。 

シングル再生画面に戻ります。 

操作は慎重に行ってください。 

画像を選んだ状態で、 MENU を}甲ずと、 
消去を中止してシングル再生画面に戻り 
まず。 


クイック消去ずる場合は 


〇/ぷモードから、一番最後に撮影した画像を消去することびでさます 
(クイック消去)。 

撮影した直後に、すぐその画像を消去したい場合などに便利です。 





而 口，-。 

■bI 口 



〇/ぷモードか5而を押します。 

一番最後に撮影された画像の消去確認認の 
画面び表示されます。 

• この時点ではまだ消去されていま 
せん。 


日 



【▲】【▼】で误行]/[キャンセル]を 
選び、 SET を巧します。 

-僕行]を選ぶと、画像び消去され、 

〇/ぷモードに戻ります。 



[キャンセル]を選ぶと、消去を中止して、 
〇/ぷモードに戻ります。 
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を巧つて再生/巧影ずる 


同捆の AV ケーブルを使用すると、テレビに画像を表示して通常の撮影や再生びでさ 
ます。 


テレビと接続ずる前に 


テレビと接続する前に、テレビの方式を確認します。 

NTSC 方式の主な国：日本、アメ U 力、韓国、カナダなど 
PAL 方式の主な国：イギ U ス、イタ U ア、スイス、スペイン、 
オーストラ U ア、オランダなど 


テレビの方式（ビデオモード）のお買い上げ時の設定は [ NTSC ] び設定されて 
いまずび、設定を変更される場合は、 ly 下の操作で変更します。 


田 



電源オン 


囚 W 〇 

00口〇〇1 


mm 


電源スイッチを巧し、電源をオンにし、 


モードスイツチを囚にします。 


最後に撮影された画像び表示されます 
(シングル再生)。 


回 


[_ つ 


(四 D 並) 

MENU 

01 

1 — ) 〇 0 

1=) 



MENU を押します。 

[再狙メニューび表示されます。 


基本操作編 


画像を消去する.テレビを使って再生/撮影する 
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口 



【▲】 【▼】 r [ NTSC ]/[ PAL ] 
を選び、 



SET を巧します。 

選んだ内容を保持し[設定]メニューに 
戻ります。 




電源スイツチを押して電源をオフにします。 


ここで選んだテレビの方式は、初期設定に戻す P 37 操作や、電源をオフにした 
後も保持されまず。 
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回 


テレビと接続する前に 医亞> に従って、テレビの方式を確認し、 
カメラの電源をオフにします。 


回 


口 


AV ケーブル(付属） 

の5ニプラグを変換 
アダプターの AV 端子 
( US 巨兼用）に差し 
込みます。 

AV ケーブルのピン 
プラグ(黄色：映像、 
白：音声)を、テレビ 
の映像入力端子、音声 
入力端子に接続します。 


口 



<ださい。 



テレビの電源をオンにして、テレビの入力切り替えをビデオ入力 
モードに切り替えます。 


基本操作編 


テレビを使つて再生/撮影する 
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m 

電源オン^ 




- 


カメラの電源をオンにします。 

テレビに画像び表示されます。 


u 

ir 

再生する場合は、モードスイッチを囚に 


S ぶ p 

します。 


：^ll 。。日。 。 1 I) — 



• AV ケーブルを接続したり、取り外ずときは、必ずカメラとテレビの電源をオフ 
にして行ってください。 

•接続した勵ホ、 AV ケーブルをたるませてください。過度な力び加わると端子を 
破損する恐れびあります。 

•テレビに接続しているときは、液晶モニターは表示されません。 
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[屈據侣慰 


より細かいカメラの設定内容について説明します。ご使用の目のに応じてお読みくださし、。 
応用操作編の各項の义モードスイッチ設定》の表記は、その項の機能や設定が使用できる 
モードを表しています。その項の機能や設定を行ラ場合は、モードスイッチをそのモードに 
合わせてご使用 < ださい。 

準備について- 64 

■ 表示言語を設定する- 64 

■ 操作音のオン/オフを設定する- 66 

■ 才ートパワーオフの時間を設定する- 67 

■ AC アダプター（付属）を使ってカメラを操作する- 69 

■ ファイル番号をリセットする- 71 

■ 液晶モニター ( LCD ) の明るさを設定する- 73 

■ プレビューのオン/オフを設定する- 74 

撮影（静止画•動画）について-フ已 

■ 画像サイズ(記録画素数）と画質（圧縮率）を設定する- 75 

■ 露出（明るさ）を設定する-/8 

〇露出補正の段階を設定して撮る- 78 

〇逆光補正モードで撮る- 79 

■ ホワイトノ（ランスを設定する- 80 

〇ホワイトバランスを手動（マニュアル）で設定する場合は- 81 

■ 色効果を設定する- 82 

■ ボイスメモ撮影をする- 83 

■ 連写撮影をする（通常連写 • AE 連写）- 86 

■セルフタイマーで撮る- 89 

■ シャープネスを設定する- 91 

■ コントラストを設定する- 92 

■ に0感度（撮像感度）を設定する- 93 

■ 測光ち式を設定する- 94 

■ 日付プリントを設定する- 9已 

再生（静止画•動画）について- 9フ 

■ スライドシヨー再生をする- 97 

■ 画像プ□テクトを設定する- 98 

〇1枚ずつプ□テクトを設定する場合は- 98 

〇すべての画像のプ□テクトを設定する場合は-100 

〇画像を選んで（複数）プ□テクトを設定する場合は-101 

■ 撮影したあとにボイスメモ（音声）を入れる（アフレコ機能）-103 

■ボイスメモを再生する-104 

消去について-10已 

■メモリーカードをフォーマットする-105 
































































をながいで 


■ 表巧言語を設定する モードスイッチ設定： 〇/ぷ/囚 

液晶モニターの表示言語は、1;(下の言語から選ぶことびでさます。 


日本語 イタリア語 ( Italiano ) 

英語 （ English ) 中国語！（繁體中文） 

フランス語 （ Fran が is ) 中国語2 (简体中文） 

スペイン語 （ Espa 60 1) 

•表示言語のお買い上げ時の設定は[日本語]び設定されていますび、設定を変更 
される場合は、1；(下の操作で変更します。 

•ここで選んだ表示言語は、 初期設定に戻す P 37 操作や、電源をオフにした後 
ち保持されます。 



日 




[表示言語]を選び、 SET を巧します。 

選択画面び表示されます。 
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応用操作編 


表示言語を設定する 
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■ 操作音のオン/オフを設定ずる 

モードスイッチ設定： 〇/ぷ/囚 

操作音の[オン]■船玲^ / [オフ]を設定できます。 



MENU を巧して各メニューから、 


【◄】【►】で[設定]メニューを表示 
させます。 





[設定]メニユーか5【▲】【▼】で 
[操作音]を選び、 


SET を巧します。 


選択画面び表示されます。 





【▲】【▼】で[オン]/ [オフ]を選び、 


SET を巧します。 

選んだ内容を保持し、[設定]メニューに 


戻ります。 


ここで選んだ操作音の[オン]/[オフ]は、電源をオフにした後も保持されまずび、 
初期設定に房す P 37 操作を行うと[オン]に戻ります。 
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■ オートパワーオフの時聞を設定する 

モードスイッチ設定： 〇/ぷ 


オートノ（ワーオフの時間 （ 1分 fei お段ち# 分/3か)を設定できます。 

才ートパワーオフ機能について吊な、 

MENU を}甲して[撮影メニュー]を 
表示させ、 


【◄】【►】で[設定]メニューを表示 
させます。 


[_ -I 

\ 

(四い。) 

MENU 

W 

01 

1— ) 0 田 

1 =) 




[設定]メニユーか5【▲】【▼】で 
[オートパワーオフ]を選び、 


SET を巧します。 

選択画面び表示されます。 



【▲】【▼】で [1 分]/に分]/ [3 分] 
を選び、 


SET を巧します。 

選んだ内容を保持し、[設定]メニューに 
戻ります。 


応用操作編 


操作音のオン/オフを設定する.才—トパワ—オフの時間を設定する 
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•ここで選んだオートパワーオフの時間は、電源をオフにした後も保持されまず 
び、 初期設定に戻す P 37 操作を行うと[1分]に戻ります。 

• AC アダプターをほってカメラを操作する P 69 場台もオートパワーオフ機能 
は有効でず。 

• USB 接続している P 1 09 P 116 場合や スライドシヨー再を P 97 をしている 
場合は、オートパワーオフ機能ははた5をません。 

•各項目を設定中にオートパワーオフ機能びはた5き電源びオフになったときは、 
その前に設定した内容び保持されていない場をびありまず。その場合は、再度 
設定し直してください。 
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■ AC アダプター(付属）を巧ってカメラを操作する 

モードスイッチ設定： 〇/ぷ/囚 

本機は AC アダプターを使用して操作することびできます。 

テレビで再生する場合や、パソコン接続時、プ U ンタ接続時など、長時間カメラの電源 
をオンにする場合は、 AC アダプターを使用するとバッテ U —の消耗を軽減でさます。 


カメラの電源がオフになつているか5崔認します。 
オフになっていない場合は、電源スイッチを 
巧して電源をオフにします。 


変換アダプター(付属）の 
カメラ接続端子を図の向きで、 
カメラ本体に差し込みまず。 
〇無邸こ是し込まないで 
<ださい。 




回 



^■―の 


AC アダプター（付属）のミニプラグを変換 
アダプターの DC IN 端子に、電源プラグ 
(もう片方）を壁の電源コンセントにしっかり 
と差し込みます。 

バッテ U —び入っている場合は、動作確認用ランプび、 
グ U —ンで点滅(充電中）または点灯(充電完了時）します。 

• 降の操作は通常の撮影時と同様です。 


応用操作編 


才—トパワ—オフの時間を設定する. Ac アダプタ—(付属)を使ってカメラを操作する 
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•同個の AC アダプターの取扱説明書 、 AC アダプターほ用時のごミ主意 P 13 
および仕様 P 132 を、あわせてお読みください。 

• AC アダプターを接続したり、取りがずときは、必ずカメラの電源をオフにして 
行ってください。 

•接続した際は AC アダプターのケーブルをたるませてください。過度な力び 
加わると端子を破損ずる恐れびありまず。 

• AC アダプター接続時は、バッテリーか5は電源が供給されません。 

• AC アダプターはバッテリーを入れない状態でも使用できまず。 

• AC アダプターを接続時も才ートパワーオフの設定 P 67 は有効です。 

•海がでの使用については 、 AC アダプター（付属）を巧かで使用する場合は P 31 

をご覧ください。 
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■ ファイル番号を IJ セットする 

モードスイッチ設定： 〇/ぷ/囚 

次に撮影される画像ファイル番号を日日日 I から記録したしな易合に使用します。 


フオルダちとフアイルちの基本ルール 


フォルダ名とファイル名はじ(下のルールに従って、カメラび自動的に作成します。 
ファイル番号を U セツトする操作を行うと、新しいフオルダび作成され、ファイル 
番号び日日日 I から始まります。 


フオルダ名について： 

XXX HCAM 

フオルダの通しき号 （ I日日〜 999) 


ファイル名について： （音声ファイルは. wav ) 

HIMGYYYY.jpg (動画ファイルは . avi ) 

ファイルの通しき号（日日日I〜 9999) 


• フォルダの通し番号はファイルの通し番号び9999を越えた場合や、ファイル 
番号をリセットする操作を行った場合に一つあびりまず。 

•詳しいフオルダ構造については、メモリーカード巧のフォルダ構造 P 134 
をご覧ください。 



MENU を巧して各メニューから、 


【◄】【►】で[設定]メニューを表示 
させます。 


応用操作編 


Ac アダプタ—(付属)を使ってカメラを操作する.ファイルま号をリセットする 
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[設定]メニユーか 5【▲】【▼】 で 
[番号リセット]を選び、 


SET を巧します。 


確認画面び表示されます。 



【▲】【▼】で戾行]/[キャンセル] 
を選び、 



SET を巧します。 

-廣行]を選ぶと、ファイル番号を U セット 
し、隱赴メニューに戻ります。 
•[キャンセル]を選ぶと、ファイル番号 
U セツトを中止して、[設定]メニューに 


戻ります 


■ 液晶モニター ( LCD ) の明るさを設定する 

モードスイッチ設定： 〇/ぷ/囚 

液晶モニターの明るさを] ] 段階（一已〜+己、初期設定は[日])で調整できます。 


ド ina 日 [が 

MENU 

HD 

EEEEB^H 

シャープネス 
コントラスト 
色効果 

ホワ仆バランス eBSH^I 
マニュアルが IshBii 墨— 


LCD の明るさ 
デジタルズ-ム 
プレビュ- 


MENU を巧して各メニューから、 


-a- 


【◄】【►】で[機制メこ 
(囚モードの場合は[再生]メニュ ー) 
を表示させます。 



長^^^^* 

プレビュー 
日付プリント 



[機制メこユーか 5 U 】 【▼】で 
[ LCD の明るさ]を選び、 


SET を巧します。 

設定画面び表示されます。 


LCD の明るさ 


-5 


【▲】【▼】で LCD の明るさ 
(—曰〜+日）を選び、+日八明るくする 




SET を巧します。 -5 ▼暗 < する 

選んだ内容を保持し、[機能]メニューに 
戻ります。 


•ここで選んだ LCD の明るさは、電源をオフにした後も保持されまずび、 初期設定 
に房す P 37 操作を行うと [0] に戻りまず。 

•ここで選んだ LCD の明るさは、撮影ずる画像には反映されません。撮影画像の 
明るさを設定する場合は、 露出（明るさ）を設定する P 78 をご覧ください。 


応用操作編 


ファイルま号を U セットする.液晶モニタ— ( LCD ) の明るさを設定する 
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■ プレビューのオン/オフを設定ずる モードスイッチ設定：〇 


a モードで、撮影後に撮影画像を表示するプレビューの設定（初期設定は[オン]) 
びでさます。 



MENU を巧して[撮影]メニューか5、 


【◄】【►】で[機能]メニューを表示 
させます。 


日 



[機制メこユーか5【▲】【▼】で 
[プレビュー]を選び、 


SET を巧します。 

選択画面び表示されます。 


日 



【▲】【▼】で[オン]/ [オフ]を選び、 


SET を巧します。 

選んだ内容を保持し、[機能]メニューに 
戻ります。 


•ここで選んだプレビューの設定は、電源をオフにした後も保持されまずび、 
巧)期設定に戻す P 37 操作を行うと[オン]に戻ります。 

•ぷ動画撮影時はプレビュー表示できません。 

•ボイスメモ 撮彰 をする P 83 場合は、プレビュー設定は[オン]になります。 
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振影【巧曲画•動面)防いて 


■画像サイズ(記録画素数）と画質(任縮率)を設定する 

モードスイッチ設定： 〇/ぷ 


目的に応じて、画像サイズ（記録画素数）と画質（圧縮率）を設定でさます。 

CM モード時とぷモード時では設定できる内容び異なります。 


項目 

〇モード時 

ぷモード時 

画像サイズ 
(記録画素数） 

□ 2560 x 1 920 (約已00万画素） 

□ 640 x 480 •船隊 • 

日 320 x 240 

•船隊* 

□ 2048 X ] 己36 (約3 T 已万画素） 

曰 T 28 日 X 96 日 （約] 23万画素） 

□ 64 日 X 48 日 (約 3] 万画素） 

画質（圧縮率） 

★★★ファイン■加.很ザ* 

(低圧縮 （1/4) モード） 
★★スタンダード 

(標準圧縮 （1/8) モード） 

★ エコノミー 

(高圧縮 （1/16) モード） 

★★★ フ アイン 

(低圧縮モード） 

★★ スタンダード玲^一 =• 

(標準圧縮モード） 


•各画像サイズや画質での記録枚数やデータサイズについては、 画像 記録 枚数 
及び時間/データサイズ P 131 をご覧ください。 

•ここで選んだ画像サイズ、画質は、電源をオフにした後も保持されますび、 
初期設定に房す P 37 操作を行うと、各項目の初期設定に戻ります。 


応用操作編 


プレビユ—を設定する-画像サイズ(記録画素数)と画質(圧縮率)を設定する 
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画像サイズ(記録画素数）と画質(店瓶率）について 


画像サイズを大きくし、画質をファインにすると、画像はよりきれいになりますび、 
データ容量は大さくなり、メモ U などに記録でさる画像枚数び少なくなります。 

下の内容を目安にお試しいたださ、目的に応じた設定をしてください。 


項目 

設定内容 

用途の目安 

画像サイズ 
(記録画素数） 

□ 2560 x 1920 

大さい 

A 

-大切な画像を撮影したり、 A 4 サイズ 
などでプ U ントしたい場合 


□ 2048 x 1 己36 






a 1 280 x 960 




- L 判サイズでプ U ントしたい場合 


□ 640 x 480 

ル 

V 

さ 

7 

い 

-より多くの画像を撮影したい場合や、 
メール添付用などインターネット上 
で使用したい場合 

画質（圧縮率） 

★女 *ファイン 

低圧縮 

-より良い画質で撮影やプ U ント 
したい場合（画質優先） 


★★ スタンダード 


1 

C 



* エコノミー 

局圧を侣 

-より多くの画像を撮影したい場合 
(撮影枚数優先） 


画像サイズを設定ずる場合 


モードスイッチ設定： 〇/ぷ 


J ■ 

_1 -1 



MENU を}甲して[撮影]メニユーを 
表示させます。 

U 

- N 

MENU 

(画 日 [♦]) 


化しけ巧 KKW ~l 

画質 eebemhi 

シャープネス 
コントラスト 


w 



色効果 

ホワ仆バランス eBSHI^H 
マニュアル W 巨 l-hg^j-TTiP 



Ol 

HELP 



MENU: 終了 ぺージ選択 

SET: 設定 ▲/ ▼:項目還巧 





[撮影]メニ ユーか 5【▲】【▼】 で 
[画像サイズ]を選び、 

SET を巧します。 



選択画面び表示されます。 
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【▲】【▼】で画像サイズを選び、 


_ rtw^-TTiT 



SET を押します。 

選んだ内容を保持し、[撮影]メニューに 
戻ります。 


画質を設定ずる場合 


モードスイッチ設定： む/、 



C 励 D [•]) 

MENU 

W 

01 

HELP 

□。： 





コントラスト 
色効果 I 

ホワイトバランス I 
マニュアル WB 困 


MENU を}甲して[撮影]メニユーを 
表示させます。 





[撮影]メニユーか 5 【▲】【▼】で 
[画質]を選び、 


SET を巧します。 

選択画面び表示されます。 



画像サイズ_I 



【▲】【▼】で画質を選び、 





SET を巧します。 

選んだ内容を保持し、[撮影]メニューに 
戻ります。 


応用操作編 


画像サイズ(記録画素数)と画質(圧縮率)を設定する 
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■露出（明るさ）を設定する モードスイッチ設定：〇 

逆光時の撮影や、間接照明の室内での撮影、背景び明るい場所での撮影など被写体 
び暗くなってしまった場合に露出を補正できます。 

露出を補正するち法には、 

-露出補正の段階を設定して撮影する方法因 
-逆光補正モード因で撮影する方法 

びあります。 


露出補正の段階を設定して撮る 


設定できる露出補正の段階（単位： EV (Exposure Value、 露出量を表す単做）： 
-2 .日、 - 1.7、 - 1.3、 - 1.日、-0.7、-日.3、日.日、+日.3、+日.7、+ 1.日、+ 1.3、+ 1.7、+2.日 


明る < する 




〇モードか5、 因 （【◄いを2回 
巧します。 

因一因の順で液晶モニターにアイコンび 
表示され、露出値びブルーで表示されます。 


0 【▲】【▼】 で、露出補正の段階（露出補正値）を選び、 因（【◄】） を 

k ■■巧します。 

露出補正値の表示び白に切り替わり、固定されます。 

• 降の操作は通常の撮影時と同様です。 
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•設定した露出補正の段階はシャッターボタン半巧し時に有効になりまず。 

半}甲ししても適正な露出び得5れていない場 S ま、再度【▲】【▼】で、露出値を 
変更してください。 

•ヒストグラムを表示させなび!5、露出補正の段階を設定ずるとより効果的な 
補正びでをまず。 

ヒストグラム表示については、 液晶 モニターの 表示切替に ついて P22 を 

ご覧ください。 

•ここで選んだ露出補正の段階は、電源をオフにした後も保持されまずび、 
初期設定に戻す P 37 操作を行うと [0.0] に戻りまず。 

•本機には露出補正の段階を自動的に変えなび5連写撮影 （3 枚）ずる AE 連写 
モードび搭載されていまず。 

詳しくは、 連写撮影をする（通常連写 -AE 連写） P86 をご覧ください。 


逆光補正モードで撮る 


逆光補正モードに設定すると、露出補正の段階を+1 .3EV に固定して、スト□ボオート 
モードを選んでいる場合は、スト□ボを強制発光して撮影します。 

スト□ボ発光禁止モードを選んでいる場合は、スト□ボは発光しません。 


〇モードか5、团（【◄いを1回 
巧します。 

液晶モニターに团び表示され、逆光補正 
モードに設定されたことをおしらせします。 

• 降の操作は通常の撮影時と同様 
です。 



• 逆光補正モードはシャッターボタン半}甲し時に有効になりまず。 

半}甲ししても適正な露出び得5れていない場合は、 露出補正の段階を設定して 
撮る に従って、露出補正の段階を設定してください。 

•逆光補正モードを選んだあとに、スト□ボモードの設定を変更ずると、変更した 
内容び優先されます。 

•ここで設定した逆光補正モードは、電源をオフにした後も保持されまずび、 
初期設定に房す P 37 操作を行うと解除されます。 


応用操作編 


露出(明るさ)を設定する 
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■ ホワイトパランスを設定する モードスイッチ設定：〇 


撮影時の光源に合わせて、被写体をより自然な色合いで撮影でさるように白を基準 
に色味を調整するホワイトバランスを設定できます。 


(表示なし） オート： カメラび自動的にホワイトバランスを設定します。 

饱温度3,日日日〜 6, 已日日 K ) ■船削 T* 

A 白熱好：白熱灯下での撮影（色温度3,日日日 K ) 
y 堂光好1:堂光灯下での撮影（色温度已，日日日 K) 

W 堂光好 2 :堂光好下での撮影（色温度6,已日日 K) 

朱晴天：太陽光での撮影（色温度已，日日日 K) 

と::)曇天：曇天での撮影（色温度己7日日 K ) 

、んマニュアル：白い紙などを使って、その場の光源に合わせて手動で設定します。 




MENU を}甲して[撮影]メニューを 
表示させます。 







[撮影]メニユーか5【▲】【▼】で 
[ホワイトバランス]を選び、 


SET を巧します。 


選択画面び表示されます。 
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【▲】【▼】でホワイトバランスの種類 
を選び、 



SET を巧します。 

選んだ内容を保持し、[撮影]メニューに 
戻ります。 



ここで還んだホワイトバランスは、電源をオフにした後も保持されますび、初期 
設定に戻す P37 操作を行うとけート]に戻ります。 


ホワイトバランスを手動（マニュアル）で設定ずる場合は 


白い紙など、白を基準としたいものをカメラに記憶させ、その場の光源で最適な 
ホワイトバランスを設定できます。 

特に下のような場合は、オートモードではホワイトバランスび調整でさない場合 
びありますので、マニュアルホワイトバランスを設定することをおすすめします。 

一 近距離（マクロ）で撮影する場合 一 単一な色の被写体（空、海など）を撮影する場合 
一水銀ななど特殊な光源下で撮影する場合 







MENU を}甲して[撮影]メ-ユーを 1 

表示させます。 

U: 

MENU 

W 

c 四日が 

□。： 


シャープネス 
コントラスト 
色効果 

ホワイトバランス 

にユアル WB |-hg イ-‘ザ中— 


01 

HELP 







[撮影]メニユーか5【▲】【▼】で 
[7 ニュアル WB] を選び、 


SET を押します。 

マニュアル WB 設定（白データ取込み）画面 
び表示されます。 


1 マニュアル W 己 


MENU: 終了 

SET: 決定 選択 



Iマニュアル W 日 


MENU: 終了 

SET: 決定 選択 



カメラを白い紙などに向け、液晶 
モニターの中央の枠いっぱいに白い 
部分が表示されるように構図を巧め 
て、【▲】【▼】で[実行]を選び、 

SET を押します。 

[実行]を選ぶと、白データび取り込まれ、 
[撮影]メニューに戻ります。[ホワイト 
バランス]は自動的に[マニュアル]に 
切り替わります。 


•—度設定したマニュアルホワイトバランスま、再度白データを取り込まない限り、 
保持されます。 

•撮影をずる場合は、白データを取り込んだときと同じ条件下で撮影してくださし、。 
条件び異なると、最適なホワイトバランスび得5れない場台びあります。 
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応用操作編 


ホワイトバランスを設定する 


































































■ を効果を設定する モードスイッチ設定： 〇/ ぶ 

撮影画像の色効果を設定でさます。 

スタンダード：通常の撮影時の設定です。 •舶欄-* 

鮮明：コントラストと色の濃さを強調し、よりくっきりとした色合いで撮影します。 
セピア：セピア色で撮影します。 

白黒： 白黒で撮影します。 

MENU を押して[撮影]メニユーを 
表示させます。 



日 




日 





[撮影]メニユーか5【▲】【▼】で 
[色効果]を選び、 


SET を巧します。 


選択画面び表示されます。 


【▲】【▼】で色効果の種類を選び、 


マニュアル WB rrgy で ‘f 



SET を巧します。 

選んだ内容を保持し、[撮影]メニューに 
戻ります。 



ここで還んだ色効果は、電源をオフにした後も保持されまずび、初期設定に戻す 
P 37 操作を行うと[スタンタ’ 一 N に戻ります。 
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ボイスメモ撮影をする 


モードスイッチ設定：〇 


静止画撮影時に、最長約3日秒のボイスメモ（音声）を録音することびでさます。 
記録されたボイスメモは、撮影した静止画像と同ファイル名で、拡張テび r.WAV」 
で記録されます。 メモリーカード巧のフォルダ構造因互> 

撮影した静止画像に、あとからボイスメモ（音声）を録音すること （アフレコ機能） も 
でさます。内な> 


アイルにごいて 


記録ファイルフォーマット 

WAV(PCM 方式）/モノラル 

録音時間 

最長約3日砂 


ボイスメモ宿声）ファイル（ファイルお式： WAV ) をパソコンで再生するには、 
Windows Media Player などの記録ファイルフォーマツトに対応した再生用の 
ソフトウェアび必要です。 


D 


■ ^ 

(励 D 並 ) 

MENU 

W 

01 

n 。； 





コントラスト 
色効果 I 

ホワイトバランス I 
マニュアル WB 困 


MENU を巧して[撮影]メニューから、 



【イ】【^】で[機能]メーューを表 7 F 


LCD の明るさ 
デジタルズ-ム 
プレビュ- 


させます。 



jp モード 
Sir スメモ 
LCD の明るさ 
デジタルズーム 
プレビュー 
日付プリント 



[機制メこユーか5【▲】【▼】で 
[ボイスメモ]を選び、 



SET を巧します。 

選択画面び表示されます。 


応用操作編 


色効果を設定する.ボイスメモ撮影をする 
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日 





【▲】【▼】で[オン]を選び、 


SET を巧します。 


選んだ内容を保持し、[機能]メニューに 


戻ります。 



MENU を押して、[撮影]メニューを 
終了します。 

液晶モニターに^び表示されます。 



構図を巧め、シャッターボタンを巧して、通常 
の撮影を行うと、撮影された画像がプレビュー 
j 表示され、化•叫かがか WI ! 回の表示で、ボイス 
メモ録音を開始します。 

録音中は動作確認用ランプ（レッド）び点打します。 



ボイスメモ録音をストップする場合は、 
シャッターボタンを巧します。 

化■叫 =1 ががか J 五回 と表示され、ボイスメモ録音を 
ストップします。 
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•ボイスメモ録音は、最長約30秒です。シャッターボタンを}甲さなくても、 

約30砂で自動的にストップしまず。 

•メモリ残量び少ない場台は、録音できない場合びありまず。 

•カメラ前面部にあるマイクを指などでふさびないようにごま意ください。 

また録音の巧象びカメラか5離れるときれいに録音できません。 

•一度録音したボイスメモを録音し直すことはできません。 

•ボイスメモ撮影したボイスメモ（音声）付き静止画を再生する場合は、 ボイスメモ 
を再をする P 104 をご覧ください。 

•ボイスメモ撮影は、撮影モードを[連写]、 [ AE 連哥に設定している場合 
は使用できません。 

•ボイスメモを[オン]に設定している場合でも、 セルフタイマー 撮影 P 89 
の& 1 〇+ 2 8を使用ずると、ボイスメモは録音されません。 

•ここで選んだボイスメモの設定は、電源をオフにした後も保持されますび、 
初期設定に戻す P 37 操作を行うと[オフ]に戻ります。 


応用操作編 


ボイスメモ撮影をする 
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■ 連写撮影をずる(通常連写- AE 連写） 

モードスイッチ 設定：〇 


本機は連写撮影をすることびでさます。 

連写撮影には、 

- 通常連写： 通常の連写撮影で、最大 3 枚まで(約日. 6 秒間隔)の連写撮影びでさます。 
- AE 連写： 露出補正の段階を自動的に変えなびら 3 枚 （日 . 日、一日 . 7EV 、 + 日 . 7EV) の 
画像を撮影します。 

被写体の明るさによってうまく撮影でさない場合などに、 AE 連写で 
撮影すると、撮影したあとに最適な露出の画像を選ぶことびでさます。 
(AE : Auto Exposure の聯 
の2種類びあります。目的に応じて設定してください。 



MENU を巧して[撮影]メニューか5、 



【◄】【►】で[機能]メニューを表示 
させます。 



日 



[機制メこユーか5【▲】【▼】で 
[撮影モード]を選び、 


SET を巧します。 

選択画面び表示されます。 
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【▲】【▼】で[シングル]/健哥, 
[ AE 連写]を選び、 


SET を押します。 

選んだ内容を保持し、[機能]メニューに 
戻ります。 


[ シングル]は通常の 1 枚ずつ撮影ずる 
モードです。 g 船廣 ^ 


口 




趣 


壓 MENU を巧して、[撮影]メニューを 
終了します。 

液晶モニターに〇]び表示されます。 


[AE 連写 ] を選ぶと、液晶モニターには 
AEB び表示されます。 


日 




グ I 」ーン点灯 



被写体を フォー カ スフレー ムに合わせ、 シャツ 
ターボタンを半押ししてピントを合わせます 
(フォーカス □ツク ）。 ピントについて 巾而、 


応用操作編 


連写撮影をする(通常連写. AE 連写) 
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回 


半押しのまま、シャッターボタンをさ5に巧し込みます（全巧し）。 


-[連写]モードを選んでいる場合は、を巧しし続け 

ます。 最大3枚の画像を連写撮影します。 

連写の途中で、シャッターボタンを離すと、そこで 
連写撮影をストップします。 

- [ AE 連写]モードを還んでいる場合は、を巧しし続け 
るが要はありません。 ] 回のシャッターボタンの操作 
で、自動的に3枚の画像を連写撮影します。 



•操作音の設定び[オン]になっている場合(初期設定は[オン] P66 ) は、 
シャッター音で撮影されたことをおし5せします。 

•プレビューの設定び[オン]になっている場合(初期設定は[オン])は、 
撮影された画像び液晶モニターに表示されます。 

•撮影したあとに、動作確認用ランプ（レッド）び点なしている場合は、 
メモリーカードへ画像記録中のため、次の撮影はでをません。 


•選んだ撮影モードは、電源をオフにした後も保持されますび、 初期設定に戻す 
P 37 操作を行うと[シングル]に戻ります。 

•隨哥/ [ AE 連哥を還んでいる場台は、スト□ボは発光しません。⑤モード 
になります。 

• [連写]/ [ AE 連写]を選んでいる場合は、 セルフタイマー 撮影の& 1 〇+なを 
選ぶことはでをません。 

•[連写]/ [ AE 連写]を選んでいる場合は、 ボイスメモ 撮影 P 83 をすることは 
でをません。 
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■ セルフタイマーで撮る 


モードスイッチ設定： む/、 


本機はセルフタイマー機能を使用して撮影することびできます。 

セルフタイマー撮影を行う場合は、兰脚を使用するなどしてカメラを固定して撮影 
してください。 


0 10s 
0 2s 


む 10+2 S 


1日秒後に撮影されます。 

2秒後に撮影されます。 

- 0) 手ぶれを意マークび表示されている場合などに、シャッターボタン 
を押し押したとさのカメラぶれを防ぐのに効果的です。 

1日砂後と2秒後に2回撮影されます。（〇モード時のみ） 

-集合写真などを撮影する場合に、念の為に2回撮影しておさたい場合 
などに便利です。 


〇/ A モードで、公が（【▼いを繰り返し巧して、セ 
ルフタイマーのタイマー時間を選びます。 

液晶モニターに選んだタイマー時間びアイコン表示されます。 


被写体を フ オーカ スフ レームに 合わせ、 シャツ 
ターボタンを半押ししてピントを合わせます 
(フ オー カス □ツク）。ピントについて[^^5> 



応用操作編 


連写撮影をする(通常連写. AE 連写).セルフタイマ—で撮る 
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半巧しのまま、シャッターボタンをさ 5 に押し 
込みます（全巧し）。 

-セルフタイマーランプ（レッド）の点滅と液晶モニター 
内に数字びカウントダウン表示され、セルフタイマー 
撮影を開始し、選んだタイマー時間後に撮影されます。 

•操作音の設定び[オン]になっている場合(初期設定 
は[オン] P 66 ) は、"ピッピッピッピッ"という 
音とシャッター音で、セルフタイマー撮影の動作 
をおし 5 せします。 


• セルフタイマー撮影を途中で解除ずる場台は、 SET を押します。 

•撮影モードを[連写]、 [ AE 連哥に設定している場台 P 86 は、& 1 〇+ぉは 
でをません。 

• & 1 〇+ぉを設定して いる 場合は、[ボイスメモ]の設定に関わ 5 ず、音声を録音 
することはでをません。 

&10 S なを設定している場合は、ボイスメモ撮影は有効です。 

•撮影時の各設定（画像サイズ、画質、ズーム、ホワイトバランス、露出など）は 
セルフタイマー時も有効です。 

•一度セルフタイマー撮影を行うと、セルフタイマー機能は解除されます。続け 
てセルフタイマー撮影を行う場合は、再度設定し直してください。 
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シヤープネスを設定する 


モードスイッチ設定：〇 


撮影画像のシャープネス（鮮鋭度）を設定できます。 
A —ド：鮮鋭度び高い 

ノー マル： •船献-* 

ソフト： 鮮鋭度び低い 


田 


— =—- S. 




广 —— n - N 



MENU 

W 

0 ^ U [•リ 

□。： 


シャープネス 
コントラスト 
色効果 

ホワイトバランス 

にユアル WB |-hg イ-‘ザ 中— 


01 

HELP 

1 =) 




MENU を}甲して[撮影]メニューを 
表示させます。 



[撮影]メニユーか 5 【▲】【▼】で 
[シャープネス]を選び、 


SET を巧します。 

選択画面び表示されます。 



BSSBSI^M 

_ i/B 叩 


【▲】【▼】 で [ A - ド]/[ノーマル]/ 
[ソフト]を選び、 



SET を押します。 

選んだ内容を保持し、[撮影]メニューに 
戻ります。 


ここで選んだシャープネスは、電源をオフにした後も保持されますび、初期設定 
に戻す P 37 操作を行うと[ノーマル]に戻ります。 


応用操作編 


セルフタイマ—で撮る.シヤ—プネスを設定する 
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モードスイッチ設定： 〇/ぷ 


■ コントラストを設定する 

撮影画像のコントラスト（明暗の差）を設定でさます。 
八ード：明暗びはっさりする 

ノー マル： •船隊遞 

ソフト：明暗び平坦になる 


MENU を巧して[撮影]メニューを 
表示させます。 



日 





[撮影]メニユーか5【▲】【▼】で 
[コントラスト]を選び、 


SET を巧します。 


選択画面び表示されます。 


日 





【▲】【▼】で [ A — 1<] / [ノーマル]/ 
[ソフト]を選び、 


SET を巧します。 


選んだ内容を保持し、[撮影]メニューに 


戻ります。 


ここで還んだコントラストは、電源をオフにした後も保持されますび、初期設定 
に房す P 37 操作を行うと[ノーマル]に戻ります。 


92 


旧〇感度(撮像感度）を設定する 


モードスイッチ設定：〇 


ISO 感度を設定でさます。 

IS 日感度とは、写真用フイルムの感度を表す単位で、光を感じる能力を数値化したも 
のです。数字の大さいものほど感度び高く、少ない光（暗い場所）での撮影び可能に 
なりますび、画像にノイズび増えます。 

ノイズび気になる場合は、に日感度をなるべく低く設定してください。 


50 

100 

200 

才—卜 


に日己日相当 A 感度び低い 
に日1日日相当 

IS 日2日日相当 感度び高い 

カメラび自動的に撮像感度を設定します。 



MENU を}甲して[撮影]メニューを 
表示させます。 


[撮影]メニユーか5【▲】【▼】で 
[ ISO 感度]を選び、 


SET を押します。 

選択画面び表示されます。 



願 

測光方式 asm 



【▲】【▼】で[日0]/[100]/に00] 
/ はート]を選び、 





SET を巧します。 

選んだ内容を保持し、[撮影]メニューに 
戻ります。 


応用操作編 


n ントラストを設定する.— so 感度(撮像感度)を設定する 


ここで選んだ旧0感度は、電源をオフにした後も保持されますび、初期設定に 
戻す P 37 操作を行うとけート]に戻ります。 
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モードスイッチ設定 ： o 


■ 測光方式を設定する 

測光ち式を切り替えて撮影でさます。 


读示なし）マルチ測光：中央部重点平均測光で、画面中央部の被写体に重点を置き 
なびら、両面を化を平均的に測光します。 

因スポット測光 ：液晶モニター中央部のフォーカスフレーム内を測光します。 

画面中央の被写体に露出を合わせたい場合に使用します。 


ET 

―、 J 



MENU を巧して[撮影]メニューを 
表示させます。 

—\ 

(画日 [«) 

1—唯。。 


1 ちぉ 

gBQaa^H 

シャープ木ス 
コン!'^ラスト 


W 

〇。； 


色効果 

ホワイトバランス 

マニュァルが |-[= g ^ 忡‘卜 ■ 



01 

HELP 

1=^ 


MENU: 終了 ◄/ ►:ページ選択 

SET: 設定 ▲/ ▼:項目選択 



日 





[撮影]メニユーか5【▲】【▼】で 
[測光方式]を選び、 


SET を巧します。 


選択画面び表示されます。 


回 





【▲】【▼】で[マルチ]/ [スポット] 
を選び、 


SET を巧します。 


選んだ内容を保持し、[撮影]メニューに 


戻ります。 


ここで選んだ測光方式は、電源をオフにした後も保持されますび、 初期設定に 
戻す P 37 操作を行うと[マルチ]に戻ります。 
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モードスイッチ設定：〇 


■ 曰付プリントを設定する 

撮影画像に撮影時の曰付を焼さ付けることびでさます。 


日付プリントの設定を[オン]にして撮影すると、撮影画像の JPEG ファイル自体 
(ち下部）に日付び焼き付け5れます。プリンタなどの設定でファイルの日付情報 
を印刷する操作とは異なりますのでごを意ください。 


田 


\ 

(画 D 並 ) 

MENU 

W 

01 

HELP 

口。 1 

[ZZD 





コントラスト 
色効果 

ホワイトパランス 
マニュアル WB 


MENU を巧して[撮影]メニューから、 





'L、CD の明るさ 
デジタルズ-ム 
プレビュ- 


【◄】【►】 で[機能]メニューを表示 
させます。 





LCD の明るさ 
デジタルズ-ム 
プレビ:!- 


[機制メこユーか 5【▲】【▼】 で 
[日付プリント]を選び、 



SET を押します。 

選択画面び表示されます。 



【▲】【▼】で[オン]/ [オフ]を選び、 


SET を巧します。 

選んだ内容を保持し、[機能]メニューに 
戻ります。 
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応用操作編 


測光ち式を設定する-日付プ U ントを設定する 































































•ここで選んだ日付プリントは、電源をオフにした後も保持されますび、 初期 
設定に戻す P 37 操作を行うと[オフ]に戻ります。 

• 日付プリントの文字はブルーのため、背景び同様の色の場合は文字び見えにく 
い場合びあります。 

• 日付プリントの形式や、文字の色や大きさを設定ずることはできません。 
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巧を(新 b 画•巧風(巧いて 


■スライド シヨー 再生をする 


モードスイッチ設定：囚 


メモ U 内にあるすベての静止画像を約3砂間隔でスライドショー再生することびでき 
ます。 


MENU を巧して[再生]メニューを 
表示させます。 



[再生]メニューか5【▲】【▼】で 
[スライドショー]を選び、 


SET を巧します。 

液晶 モニターに D アイコンび表示され、 
メモ U 内にある一番最初の静止画像から 
スライドショー再生を開始します。 

一 I の… 


•再生中に、 SET や MENU を押すと、スライドシヨー再生をストップします。 


•動画像はスライドシヨー再生されません。 

•スライドシヨー再生中の表示は切り替えることはできません。 

•スライドシヨー再生中は オートパワーオフ機能 P 34 ははた 5 をません。 


応用操作編 


日付プ U ントを設定する.スライドシヨ—再生をする 
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■ 画像プ□テクトを設定する モードスイッチ 設定：囚 

誤操作による画像の消去などを防止するために、画像ファイルにプ□テクトをかける 
ことびでさます。 

画像プ□テクトを設定するち法には、 

-1枚ずつプ□テクトを設定する 
-すべての画像のプ□テクトを設定する 
-画像を選んで（複数）プ□テクトを設定ずる 

の3つのち法びあります。 


•プ□テクトされた画像は消去できません。消去したい場台は、プ□テクト設定 
を解除してください。 

•プ□テクトされた画像は、画像の消去時は有効でずび、 フォーマットする 
P105 操作を行うと消去されまず。 

•プ□テクトを設定していなくても、メモリーカードのライトプ□テクト 
(書き込み禁止）スイッチ P 33 を、 「 LOCK 」 側にすると画像の消去はできません。 


1枚ずつプ□テクトを設定ずる場合は 





【◄】【►】でプ□テクトを設定したい 
画像を選びます。 

動画像の場合は最初の]フレームび表示 
されます。 


日 



MENU を巧して[再生]メニューを 
表示させます。 
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[再生]メこユーか5【▲】【▼】で 
[画像プ□テクト]を選び、 


SET を巧します。 

画像プ□テクトのち法選択画面び表示され 
ます。 


【▲】【▼】で[現在の画像]を選び、 


SET を巧します。 

プ□テクト確認の画面び表示されます。 



画像プ□テクト I 

現在®画像 I 

プ□テクト解除 I 

終了 I 


【▲】【▼】で[プ□テクト実行]/ 
[プ□テクト解晩/[終了]を選び、 



SET を押します。 

選んだ内容を実行し、シングル再生画面に 
戻ります。 

続けてプ□テクト設定を行う場合は、再度 
MENU を押して[再生]メニユーから操作し 
て < ださい。 

I [プ□テクト実行]を選ぶと、選んだ画像びプ□テクトされ、液晶モニターに 
色び表示されます。 


液晶モニターの表示が r 画像のみ」に設定されている場台は、0は表示 
されません。 


応用操作編 


画像プ□テクトを設定する 


• [プ□テクト解除]を選ぶと、選んだ画像のプ□テクトび解除されます。 
•[終了]を選ぶと、プ□テクト設定を終了します。 
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すべての画像のプ□テクトを設定ずる場合は 



日 





[再生]メこユーか 5 【▲】【▼】で 
[画像プ□テクト]を選び、 


SET を巧します。 


画像プ□テクトのち法選択画面び表示され 


ます。 


日 





【▲】【▼】で[すべての画像]を選び、 


SET を巧します。 


プ□テクト確認の画面び表示されます。 
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【▲】【▼】で[プ□テクト実行]/ 

[プ□テクト解除]/ [終了]を選び、 


SET を押します。 

選んだ内容を実行し、シングル再生画面に 
戻ります。 

続けてプ□テクト設定を行う場合は、再度 
MENU を押して[再组メニユーから操作し 
て < ださい。 

I [プ□テクト実行]を選ぶと、すべての画像びプ□テクトされ、液晶モニター 
に台び表示されます。 


液晶モニターの表示が r 画像のみ」に設定されている場台は、 a は表示 
されません。 


-[プ□テクト解除]を選ぶと、すべての画像のプ□テクトび解除されます。 
•[終了]を選ぶと、プ□テクト設定を終了します。 


画像を選んで(複数）プ□テクトを設定ずる場合は 


田 



C 励 D [•]) 

MENU 

W 

01 

HELP 

□。： 


UDD の明るさ 


MENU を巧して[再生]メニューを 
表示させます。 



スライドシヨー 

LCD の明るさ 10111 ■^^■1 


[再生]メニューか 5 【▲】【▼】で 
[画像プ□テクト]を選び、 



SET を巧します。 

画像プ□テクトのち法選択画面び表示され 
ます。 


応用操作編 


画像プ□テクトを設定する 


が 














































日 





【▲】【▼】で[画像選択]を選び、 


SET を巧します。 


画像選択画面（インデックス表示）び表示 
されます。 


口 



【▲】【▼】【◄】【►】でプ□テクトを 
設定したい画像を選び、 


01を巧します。 

01を押すと、選んだ画像に台び表示され 
ます。 

再度 iDi を巧すと、 a 表示び消え、選択は 
解除されます。 


-複数枚画像プ□テクトを設定する場合は、繰り返し【▲】【▼】【◄】【►】で 
画像を選び、 IDI を押します。 

画像選択画面か5、 MENU を}甲すと、プ□テクトの設定を中止してシングル 
再生画面に戻ります。 

続けてプ□テクトを設定する場合は、再度 MENU を}甲して、[再生]メニュ ー 
か5操作して < ださい。 


回 




プ□テクトの設定を選んだ5 、 SET 
ボタンを巧します。 

選んだ内容を実行し、シングル再生画面に 
戻ります。 

続けてプ□テクト設定を行ラ場合は、再度 


MENU を押して[再组メニューから操作 


してくださし、。 
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■ 撮影したあとにボイスメモ(音声)を入れる(アフレコ機能） 

モードスイッチ 設定：囚 


ボイスメモ撮影の設定 | P 83> を[オン]にして撮影しなくても、撮影した画像にあと 
からボイスメモ（音声）を入れる（録音する）ことびできます。 


•既に録音されているボイスメモや一度録音したボイスメモを録音し直すことはでき 
ません。また、録音されたボイスメモ（音声）のみを消去することはできません。 
•アフレコ機能は、ボイスメモび録音されていない静止画像にのみ有効です。 

動画像にボイスメモを入れることはできません。 

•ボイスメモ（音声）ファイルについては、 ボイスメモ（音声）ファイルについて 
P 83 をご覧ください。 


【◄】【►】でボイスメモを入れたい静止画像を選びます。 

既にボイスメモび録音されている画像には變び表示されます。 



シャッターボタンを巧すと、 
の表示で、 

ボイスメモ録音を開始 
します。 



ボイスメモ録音をストップする場合は、 
シャッターボタンを押します。 

化■叫=1ががか EB と表示され、ボイスメモ録音を 
ストップします。 


•ボイスメモ録音は、最長約30秒です。シャッターポタンを押さなくても、 
約30秒で自動的にストップしまず。 

•メモリ残量び少ない場合は、録音できない場台びあります。 

•カメラ前面部にあるマイクを指などでふさびないようにごを意ください。 
また録音の対象びカメラか5離れるときれいに録音できません。 


応用操作編 


画像プ□テクトを設定する.撮影したあとにボイスメモ(音声)を入れる(アフレ n 機能) 
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■ ボイスメモを再生する モードスイッチ設定：囚 


ボイスメモ撮影やアフレコ機能で録音したボイスメモを再生することびでさます。 



【◄】【►】でボイスメモが録音されて 
いる静止画像を選びます。 

既にボイスメモび録音されている画像には 
i び表示されます。 


日 




SET を巧すと、圍=1潮柳 a と 
表示され、録音されたボイスメモの 
再生を開始します。 


日 


シャッターボタンを押す 



ボイスメモ再生をストップする場合は、シャツ 
ターボタンを巧します。 

ボイスメモ再生をストップします。 
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篇を防いで 


メモリーカードをフオーマツトする モ-ドスイッチ 設定：囚 


• SD メモリーカード使用時のご ミ 主意 P 11 をあわせてお読みください 

•メモリーカードを フォー マット（初期化）ずるとメモリーカードの内容びずべて 
消去されますので、内容をよく確かめてか5操作してください。 

※プロテクトされている画像 P 98 を消去されます。 

•新しいメモリーカードを使用される場台は、一度フォーマットをしてか5使用 
されることをおすすめしまず。 

•他のデジタルカメラやパソコンで使用されたメモリーカードを使用する場台は、 
本機でフォーマット（初期化）してか5使用してください。 

•フォーマット行うときは、必ず本機でフォーマットしてください。パソコンで 
フォーマットすると処理速度び遅くなったり、互換性-性能等で問題び生じる 
場合びあります。 

•フォーマットを行うときは、バッテリー残量を確認してか5行ってください。 
フオーマット中に電源びオフになると、正しくフオーマットされず、メモリー 
カー ドび正常に使用できない場台びあります。 



MENU を巧して[再生]メニューか5、 
【◄】【►】で[設定]メニューを表示 
させます。 


応用操作編 


ボイスメモを再生する-メモ U — 力—ドをフォ—マットする 
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[設定] メニユーか 5 【▲】【▼】 で 
[フオーマット] を 選び、 SET を 
巧します。 


•この日寺 i 其ではまだフ オー マット 
されていません。 




【▲】【▼】で[実行]/[キャンセル] 

を選び、 SET を押します。 

-撲行]を選ぶと、フオーマットび実行され、 
「画像びありません」と表示されます。 
操作は慎重に行ってください。 

-[キャンセル]を選ぶと、フオーマットを 
中止して、啟赶メニューに戻ります。 


jy 勺^コン據凝適 4 

パソコンに接続して画像ファイルを取り込むち法について説明します。 

■ パソコンの動作環境を確認ずる-108 

■ 画像ファイルをパソコンにコピーずるまでの流れ——108 

1 US 目ケーブルでパソコンと接続する-109 

2 画像ファイルをパソコンにコピーする（リーダ/ライタ接続）-112 

3 カメラを取り外すときは-114 



















■ パソコンの動作環境を確認する 

パソコンと USB 接続（撮影画像の取り込みなど）する場合には、下の条件び揃って 
いることび必要です。 

接続する前に必ずご確認ください。 


□0 S : Microsoft Windows Me /2 日日日 / XP 日本語版 
□ US 目インターフェース （1.1 仕様）を標準装備している機種 

•0 S はプリインストールしたモデルに限ります。自作パソコンや上記の 0 S 
でもアツプグレードされた場合の動作は保証いたしません。 

• USB 八ブや拡張 USB ボードに接続した場合の動作は保証いたしません。 
•機器の構成によっては正常に動作しない場合びあります。 


■ 画像ファイルをパソコンにコピーするまでの流れ 


USB ケーブルでパソコンと接続する区 109> 


初回接続時は自動的にパソコンびカメラを認識する動作をを行うため、 

廝しい八ードウエアび見つかりました]ウイザードび表示される場合びあります。 



\ 

i 

■ [マイコンピュータ]を開を、[リムーバブルディスク] (= カメラ）内か6 
画像ファイルをパソコンにコピーする P 112 

. \ 


ー カメラを取りかす P 114 
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USB ケーブルでパソコンと接続する 


USB 接続時のご注意 


•カメラとパソコンを接続する場合は、必ずカメラの電源をオフにして行って 
<ださい。 

• USB 接続中は 才ートパワーオフ 機能 P 34 ははた5きません。 

•カメラとパソコンを接続する場台は、バッテリー接量び十分にあるととを必ず 
確認してくだ古い。 

パソコンとの接続中は、オートパワーオフ機能などははた5きませんび、 

バッテリー残量びなくなると、カメラは途中で電源びオフになります。 

接続中にカメラの電源びオフになると、パソコンび正常に動作しなくなったり、 
記録されているデータび破損ずる恐れびあります。 

長時間ご使用の場台は、 AC アダプター（付属）でのご使用 P 69 をおずずめ 
します。 

• 電源はパソコン本体か5供給されません。 

•コピー(通信)中は USB ケーブルを巧いたり、カメラの電源をオフにしたりなど、 
カメラの操作をしないでください。記録されているデータび破損する恐れび 
あります。 

•カメラを取りがずときは、必ず カメラを取りかすときは N 14 に従って操作 
して < ださい。 




カメラの電源がオフになつているか確認 
します。オフになっていなし、場合は、電源 
スイッチを巧して電源をオフにします。 


変換アダプター(付属）の 
カメラ接続端子を図の向きで、 
カメラ本体に差し込みまず。 
〇無理に差し込まないで 
<ださい。 


パソ n ン接続編 


パソ n ンの動作環境を確認する-画像ファイルをパソ n ンに n ピ—ずるまでの流れ 
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回 


USB ケーブルの大きいコネクタをパソコン本体の USB ポートへ 
接続し、ルさいコネクタを変換アダプターの USB 端子 （ AV 兼用） 
へしっかりと接続します。 



幻 


囚ぶ 


=1。。日。。]1^ 


電源オン 





モードスイッチを囚にして、 


カメラの電源をオンにします。 

[ USB ] メニュー （ USB 接続モードの選択画面）び表示 
されます。 


•カメラの動作モードは、モードスイッチの位置に 
関わ5ず USB 接続モードになりまずび、レンズび 
収納されたまま電源びオンになる囚モードで使用 
ずることをおすずめしまず。 
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【▲】【▼】で[パソコン接続]を選び、 


SET を押します。 

液晶モニターに、 USB と表示され、パソコン 
接続モードになったことをおしらせします。 


• [プリンタ接続]は PictBrid 呂 e に対応したプリンタに直接接続する場合 P 116 に 
還ぶモードでず。パソコンに接続する場台は、[パソコン接続]を還んでください。 
•カメラの動作モードは、モードスイッチの位置に関ね5ず USB 接続モードに 
なりまずび、レンズび収納されたまま電源びオンになる囚モードで使用する 
ことをおすすめします。 

•初回接続時は、自動的にパソコンびカメラを認識する動作をを行うため、献しい 
J \- ドウエアび見つかりました]ウィザードび表示される場合びあります。 
設定び終わると消えますので、そのままお待ちください。 

• r 新しし、 A - ドウエアの検索ウィザード」画面び表示された場合は、[次へ]を 
クリックし、画面の指示に従ってください。 

「検索ウィザードの完了」画面び表示された5、院了]をクリックします。 

• Windows XP をお使いで、[マスストレージ]を 
選んだ場合に、 OS 側の自動再生ウィザードび表示 
された場合は、[何もしない]を選び、 [ OK ] をクリック 
しまず。 



— —n -r - 1~~ n~' 

j rl 

-- 1 ^ HI r 〜 


'"甲 


■ 々圓 i 


が 


- -4. 



回 


カメラがリムーバブルディスクとして認識されます。 


パソ n ン接続編 


US 日ケ—ブルでパソ n ンと接続する 


2画像ファイルをパソコンへコピーする EM 2> へ進んでください。 
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2 画像ファイルをパソコンにコピーずる ( ij — ダ/ライタ接続) 


市販の画像編集ソフトなどを使って、画像ファイルを編集ずる場合は、 m 下の操作 
で画像ファイルを任意の場所（マイドキュメント内など）へコピーしてか5行うこ 
とをおずずめしまず。 


n ① USB ケーブルでパソコンと接続する巳垣> に従い、カメラと 

パソコンを接続します。 

液晶モニターに USB と表示され、カメラび U ムーバブルディスクとして認識 
されます。 

[^ USB ケーブルでパソコンと接続する □PHI では、[パソコン接続] 

を還んでください。 


^ : 

-，下〇 


[マイコンピュータ]を開き、[リムーバブル 
ディスク]をダブルクリックして開さます。 

- [ IJ ムーバブルディスク]び表示されていない場合 

は、 K 障とお考えになる前に因な> をご覧ください。 


产馬 


に CIM ] フォルダをダブルクリックして 
開さます。 

ファイル番号をリセットする医ち>などの操作で、 
新しいフォルダを作成していない場合は、 

[] 日 CLHCAM ] フォルダのみ表示されます。 


口 



コピーしたい画像の入っているフオルダを 
ダブルクリックして開きます 


•詳しいフォルダ構造については、メモリーカード 
内のフォルダ構造 P 134 をご覧ください。 
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パソコンにコピーする（取り込む）画像 
ファイルをフォルダ内か5選び、任意 
の場所（マイドキュメント内など）に 
ドラッグ&ド□ップしてコピーします。 

-同様に任意の場所（マイコンピュータなど） 
から任意のデータを、フォルダ（カメラ）内 
にドラッグ&ド□ップしてコピーすること 
びでさます。 


マウスを使った操作法の一つで、マウス操作によってデータやファイルの 
移動を行うこと。 

画面上でマウスポインタびファイルのアイコンなどに重なった状態でマウス 
のボタンを巧し、そのままの状態でマウスを移動（ドラッグ）させ、別の場所 
でマウスのボタンを離す（ド□ップ）こと。 


•コピ ー（ 通信）中は、カメラの動作確認用ランプ（レッド）び点なします。 

コピー(通信)中は USB ケーブルを巧いたり、カメラの電源をオフにしたりなど、 
カメラの操作をしないでください。記録されているデータび破損する恐れび 
あります。 

• フォルタ’（カメラ）内に任意のデータを コピー した場合、 コピー したデータは 
フォーマットする P 105 操作を行うと、すべて消去されてしまいます。操作に 
は十分ごま意ください。 

•コピー先に同じファイル名の画像びある場台は、元の画像を上書きしてもよい 
か確認ずるメッセージび表示されます。上書きずると、元のファイルは消去 
されまず。 


パソ n ン接続編 


画像ファイルをパソ n ンに n ピ—する 
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カメラを取り外すときは 


カメラを取りがずときは、必ず m 下の手順に従って操作してください。この操作 
を行なわずにカメラの電源をオフにしたり、カメラを取りがしたりずる （USB 
ケーブルを抜く）と、パソコンび正常に動作しなくなったり、記録されている 
データび破損ずる恐れびありまず。 


n カメラを利用しているアプリケーションをすべて終了します。 

日 


タスクバー上の [ A — ドウエアの取り外し] 
アイコンをクリックし、取り外すドライブ 
を選んで[停止します（取り外します)]を 
クリックします。 

タスクパー 

〈Windows XP の場合〉 U 〜•■み■:.ィぶ-〜了か Wt ■ぶ!*け ■ I 



(Windows Pnnn の揚合、 wp j ち IRi # ■テ ■ <ィ a - わけ i ,1 村り: i j t | 

sE パの々留 9 が 


〈Windows Me の場合〉 

USB 打 W - 卜のが》止 J 





• [停止します（取りがします)]をクリックした際に、「カメラを停止でき 
ません」という警告画面び表示される場合びあります。その場合は、カメラ 
とパソコンび通信中でないことを確認し、カメラを取りがします。 

• [八ードウエアの取り外し]アイコンは、 OS の設定によっては非表示に 
なる場合びあります。 


kl 「ミ全に取り外すことができます」ダイア□グび表示されたら、 

W [ OK ] をクリックします。 

(Windows XP では [0 口のク U ックは不要です。） 

114 カメラの電源をオフにしてから、カメラを取り外します。 


Piet 目 rid 宫 e に対応したプリンタに直接接続して、撮影した画像をプリントするち法に 
ついて説明します。 


が 

PktBndge 

円 ctBridge (ピクトブリツジ)は 
カメラ映像機器工業会 ( CIPA ) 
制定の規格です。 

























本製品は、 USB ケーブル（付属）を使って、円 ctBrid 呂目に対応したプ U ンタに直接 
接続し、本機の液晶モニター上で、プ U ントする画像を選んだり、プ U ントの開始 
を指示することびでさます。 


USBCPictBridge ) 接続 時の ごを意 


•プリンタび PictBrid 呂 e に対応していない場 S ま、本機能を使用することはでき 
ません。 

•カメラとプリンタを接続する場台は、必ずカメラの電源をオフにして行って 
ください。また、プリンタの状態（インク残量など）を事前に確認してくださし、。 
インク残量び少なくなっている場台などは、「エラー」などの警告表示び表示 
され、正しく動作しない場台びありまず。 

• USB 接続中は才ートパワーオフ機能 P 34 ははた5きません。 

•カメラとプリンタを接続する場合は、バッテリー残■び十分にあるととを必ず 
確認し t < ださい。 

プリンタとの接続中は、オートパワーオフ機能などははた5きませんび、 

バッテリー残量びなくなると、カメラは途中で電源びオフになります。 

プリント中にカメラの電源びオフになると、プリンタび正常に動作しなくなっ 
たり、記録されているデータび破損する恐れびあります。 

プリントには時間びかかる場合びありますので、 AC アダプター（付属）での 
ご使用 P 69 をおすすめします。 

•電源はプリンタか5供給されません。 

•プリント中は USB ケーブルを巧いたり、カメラの電源をオフにしたり 
など、カメラの操作をしないでください。記録されているデータび破損する 
恐れびあります。 



カメラの電源がオフになっているか確認 
します。オフになっていない場合は、電源 
スイッチを巧して電源をオフにします。 
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日 



変換アダプター（付属）の 
カメラ接続端子を図の向きで、 
カメラ本体に差し込みます。 
〇無理に差し込まないで 
<ださい。 


USB ケーブルの大きいコネクタをプリンタ本体の PictBridge 
接続用端子へ接続し、小さいコネクタを変換アダプターの USB 
端子 （A V 兼用 ） へしっかりと接続します。 




モードスイッチを囚にして、カメラの電源を 
オンにします。 

[USB] メニュー （USB 接続モードの選択画面）び表示 
されます。 

•プリンタの電源びオフの場台は、 [ USB ] メニュ ー 
は表示されません。 

•カメラの動作モードは、モードスイッチの位置に 
関ね5ず USB 接続モードになりますび、レンズび 
収納されたまま電源びオンになる囚モードで使用 
することをおすずめします。 





【▲】【▼】で[プリンタ接続]を選び、 


SET を巧します。 


[PictBridge] メこューび表示されます。 
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【▲】【▼】で設定したい項目を選び、 


SET を押して設定します。 


■ ■ゴ W に。 fit な：5 



メニユー項目 

内 谷 

画像選択 

[1 枚ずつ選ぶ]•••プリントしたい画像やプ U ント枚数 （0 枚〜99枚） 

を1枚ずつ選びます。 

[すべての画像] •• • すべての画像を1枚ずつプ U ントします。 

[終了]… 

•プリントするために必ず設定する項目でず。 

•動画像は選択でをません。 

日付プ U ント 

[オン]/ [オフ]…日付プ U ントのオン/オフを設定します。 

• 日付プリントのお式を設定することはできません。 

•プリンタび日付プリントに対応していない場台は、[オン]は 
表示されません。 

• 日付プリントの設定は、プリンタ側の設定内容に関わ5ず、 

カメラ側の設定内容び優先されます。 

用紙サイズ 

[プ U ンタ優先] • ••プ U ンタの設定び優先されます。 

[ L ] 89 mm X ] 27 mm / に L ] ] 27 mm x ] 78 mm 

[ A 4] 21 Ommx 297 mm 

[4 "x 目"]]日] .6 mm X ] 已 2.4 mm 

[8" xl 日"] 203.2 mmx 254 mrn 

[10 x 15 cm ]1 OOx 1 日日 mm / [力一问已 4 mmx 8 已 .6 mm 
[レター] 2] 6 mmx 279.4 mm / [はびき]]日日 mmx 1 48 mm 

1プリンタび対応しているサイズのみ表示されます。 1 

レイアウト 

[プ U ンタ優先]-••プ U ンタの設定び優先されます。 

[1 面フチなし] 

[1 面フチあり] 

に面] 

[4 圃 

1プリンタび対応しているレイアウトのみ表示されまず。 1 
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設定したい項目を設定した5、 
【▲】【▼】で[プリント開始]を選び、 


SET を巧します。 

"プ U ント中"と表示され、プ U ントび開始 
されます。 


「エラー」などの警告表示び表示された 
場合は、プリンタの状態(インク残量など) 
を再度確認してください。 



プ U ントび終了すると、"プ U ント終了"と 
表示され、 


[ PictBridge ] メこューに戻ります。 


E プリントが終了した5、カメラの電源をオフにして、カメラを 

产取り外します。 
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■故障とお考えになる前に-122 

■仕様-130 

■ メニュー項目と設定内容-133 

■ メモリーカード内のフオルダ構造-134 

■ヴービス/ご相談窓 □ -13已 












■ 故障とお考えになる前に 


電池*電源 


症状 

原因 

処置 

電源びオンに 
ならない。 

• 電源スイッチを押す操作び短すざた。 

^ちラー度しっかりと電源スイッチを 

押す。 | P 34> 

•パ' ッテ U —び正しく入っていない。 

^バッテリーを正しく入れる。 | P 28> 

•パ'ッテ U —び消耗している。 

ーバッテ U —を充電する I P 30 > か、 
十分に充電されたバッテ U —を使う。 

• 内部システムなどの誤動作。 

^バッテ U —を己秒1 ツ上取り外し、 

もラー度バッテ U —を正しく入れて 
から、電源をオンにする。 

バッテリーの 
消耗び早い。 

•温度び極端に低いところで使用して 
いる。 

— 

•高解像度、スト□ボ撮影を多用して 
いる。 

— 

•再生モードを多用している。 

— 

電源び途中で 
オフになる。 

•才一いのーオフ機能 | P 34> び 
はたらいた。 

一もう一度電源をオンにする。1 P 34 > 

•パ'ッテ U —び消耗している。 

^バッテ U —を充電する [ P 3^*\ 
十分に充電されたバッテ U —を使ラ。 

電池の残量表示 
び正し<表示 
されない。 

•温度び極端に高いまたは低いところ 
で使用している。 

— 

•バッテ U —び消耗している。 

ーバッテ U —を充電する1 P 30 > か、 
十分に充電されたバッテ U —を使ラ。 

•スト□ボ充電している。 

^充電び終わるまでお待ちください。 
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症状 

原因 

処置 

液晶モニターに 

被写体び 

写らない。 

• 囚再生モードになっている。 

^モードスイッチを〇静止画撮影 
モードちしくはぷ動画撮影モード 
にする。 | P 17> 


•電源びオフになっている。 

一電源をオンにする。 I P 34 > 


•暗いところで撮影している。 

^なるべく明るい場所で撮影する。 

撮影でさない。 

•画像記録中、スト□ボ充電中にシャ 
ッターボタンを押した。 

^動作確認用ランプの点灯び終わつて 
から撮影する。 


• 静止画撮影時、ぷ動画撮影ちしくは 
H 再生モードになっている。 

^モードスイッチを〇静止画撮影 
モードに切り替える。 | P 17> 


• 動画撮影時、〇静止画撮影ちしくは 
H 再生モードになっている。 

^モードスイッチをぷ動画撮影 
モードに切り替える。 |: P 17> 


• 才ートノのーオフ機能 1 P 34 > び 
はたらさ、電源びオフになった。 

一もう一度電源をオンにする。 P 34> 


• メモ U —力ードび入っていない。 

ーメモ U - 力ードを入れる 。 I P 32 > 


• メモ U 残量びない。 

一画像サイズをルさくする。 | P 75> 
^メモリーカード内の画像を消去する 
| P 54> か、別のメモ U - 力ードと 
交換する | P 32>。 


• メモ U —力ードのライトプ□テクト 
(書さ込み禁止)スイッチび 「 LOCK 」 
になっている。（液晶モニターに 
「カードびプ□テクトされています」 
び表示） 

ーメモ U —カードの「書さ込み禁止」 

を解除する。 | P 33> 


• メモ U —カードのフオーマットび 
本機のフォーマットし:!外または 
「 FAT 」 しソ外のフォーマットになって 
いる。 

^ データをバックアップ後、 

メモ U —カードを本機で 
フォーマツトする。 P 105 


付 


静止画 • 動画を撮る 


故障とお考えになる前に 
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症状 

原因 

処置 

スト□ボ撮影び 
でさない。 

• スト□ボモードび®発光禁止モード 
になっている。 

ース ト□ボモードをオートちし<は 
発光モードに切り替える。 | P 44> 

•撮影距離モードび風景モードに 
なっている。 

^標準（表示なし）またはが/マクロ 
モードに切り替えて、再度、スト□ボ 
発光モードを選択する。 

•被写体び明るい。 

— 

•パ' ッテ U —残量び少ない場合は、 

スト□ボ発光モードを選んでいても、 
スト□ボを発光しない場合び 
あ 0 ます。 


•パ'ッテ U —び消耗している。 

バッテ U —を充電する I P 30 > か、 
十分に充電されたバッテ U —を使ラ。 

スト□ボ撮影 
したのに、撮影 
画像び暗い。 

•被写体び遠い。 

ース ト□ボ連動範囲（約 0.5m 〜 

約 2.4m (T) /約 2.7m (W)) で 
撮影する。 

画像びぼやけて 
いる。 

•スト□ボに指びかかっている。 

^カメラを正しく構える。 

•被写体び近すざる。 

^撮影可能範囲（マク□時：約 6cm 
しソ上、標準時：約 1 OOcml^ 上） 

で撮影する。 

• レンズび巧れている。 

^レンズをメンテナンスする。 

•画像ブレ-手ぶれ 

一画像サイズをルさくする。1 P 75 > 
^カメラび動かないように固定して 
撮影する。 

画像にノイズび 

•パソコンの近 < や電磁波の強い場所 
で撮影している。 

— 

動画撮影時に 
撮影び途中で 
ストップする。 

• 撮影に必要なメモ U 残量びない。 

^メモリーカード内の画像を消去する 
か | P 54>、 別のメモ U- 力ードと 
交換する | P 32>。 

静止画/動画び 
見れるのに撮影 
でさない。 

•パ'ッテ U —び消耗している。 

ーバッテ U —を充電する 1 P 30 > か、 
十分に充電されたバッテ U —を使う。 
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静止画 • 動画を見る 


症状 

原因 

処置 

再生でさない。 

• 囚再生モードになっていない。 

^モードスイツチを囚再生モードに 

する。 | P 17> 

• 他のデジタルカメラで撮影した画像 
や、パソコンで名前を変更したり、 
加工した画像は本機で再生でさない 
場合びあります。 



画像/データを消去ずる 


症げ 

原因 

処置 

消去でさない。 

• SD メモリーカードのライトプ□テクト 
(書さ込み禁止)スイッチび 「 LOCK 」 
になっている。（液晶モニターに 
「カードびプ□テクトされています」 
び表示） 

^メモリーカードの「書さ込み禁止」 

を解除する。 | P 33> 

•画像プ□テクトび設定されている。 

^画像プロテクトの設定を解除する。 

| P 98> 

誤って消去して 
しまっに。 

•一度消去したファイルは元に戻せま 
せん。 

— 


テレビを使って再を/撮影ずる 


症状 

原因 

処置 

テレビに画像び 
表 TJX されない。 

•テレビの入力切り替えび正しく設定 
されていない。 

^テレビの入力切り替えをビデオ入力 
モードにする。 

• AV ケーブ J レび正しく接続されてい 
ない。 

^テレビとカメラから AV ケーブルを 
抜いて、もラー度しっかりと接続する。 

| P 61> 

テレビの画像び 
乱れている 
(カラーになら 
ないなど）。 

• [ビデオモード]の設定び [ PAL ] に 
なつている。 

一 [ NTSC ] に切り替える。 [£>59 > 
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症状 

原因 

処置 

カメラび 
ノてソコンに認識 

•付属の USB ケーブルを使用してい 
ない。 

^付属の113日ケーブルを使ラ。 

されない。 

([U ムーバブル 
ディスク]び表示 

♦ USB ケーブルび正しく接続されて 
いない。 

^パソコンとカメラからケーブルを 
抜いてもう一度しっかりと接続する。 
^他の113日ポートに接続する。 

ごむ妹し^强と J 

•パソコンの USB ポートに他の機器 
び接続されている。 

ーキーボード/マウス 1；( 外は取り外す。 


•パソコンの USB 機能び有効になつ 
ていない。 

[デバイスマネージャ]を開さ、 

[USB (ユニノくーサルシリアルバス） 
コント□ーラ]を確認してください。 

- [USB (ユニノ くーサルシ U アルノ くス） 
コント□ーラ]び表示されていない 
ときは、 USB 機能は無効です。詳し 
くはパソコンの取扱説明書をご参照 
の上、有効に設定してください。 

- [USB (ユニノ くーサルシ U アルノ くス） 
コント□ーラ]に黄色い「！」やホい 
「 X 」マークび付いているとさは、 
USB 機能は動作していません。詳し 
くはパソコンの取扱説明書をご参照 
の上、有効に設定してください。 

USB 接続してち 
カメラの電源び 
オフになる。 

• USB ケーブルび正しく接続されて 
いない。 

^パソコンとカメラからケーブルを 
抜いて、もう一度しっかりと接続する。 
一他の US 日ポートに接続する。 


•カメラとパソコンを USB 八ブ経由 
で接続している。 

一 USB 八ブなどを介さずにパソコン 
本体に直接接続する。 

カメラを取り 
外したとさに、 
警告メッセージ 
び表示された。 

•通信中にカメラを取り外した。 

^内部のデータび破損する恐れびぁり 
ます。 

必ずカメラとパソコンび通信してい 
ないことを確認してから、カメラを 
取りがしてください。 


• 「カメラ取りがす」操作を行わないで 
カメラを取り外した。 

^「カメラを取り外すとさは」 P 114 
に従って操作する。 


< デバイスマネージャ > 

[デバイスマネージャ]は、[マイコンピュータ]から 
ちク U ックで[プ□パティ]を選ぶか、ロント □- ル 
パネル]から[システム]をダブルク U ックして、 
[システムのプ□パティ]から開さます。 
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PictBridge 巧応プリンタでプリントずる 



付 

録 



症状 

原因 

処置 

フチなしや2面、 
4面プリントが 
でさない（選択 
でさない)。 

♦プリンタが、フチなし、2面、4面 
プ U ントに対応していない場合は、 
フチなし、2面、4面プ U ントでさ 
ません。 

^詳しくはプ U ンタの取扱説明書で 
確認してください。 

プ IJ ントしたい 
用紙サイズび 
選択でさない。 

• プ|」ンタび指定した用紙サイズに 
対応していない場合は、選択でさま 
せん。 

^詳しくはプ U ンタの取扱説明書で確 
認してください。 

プ U ントを中止 
すると他の操作 
びでさない。 

• プリンタび印刷中止を処理している 
ので、完了するまでお待ちください。 
(プ U ンタによって時間びかかる場 
合びあります。） 





症状 

原因 

処置 

表示言語び英語 
になっている。 

• [表示言語 ( Language )] ^3' 

[ English ] なっている。 

^[表示言語]を[日本語]に 
切り替える。 P 64 

液晶モニターに 
黒い点か現れる。 
または、白や赤、 
青、緑の点び 
消えない。 

•液晶の性質による現象 

^故障ではありません。液晶モニター 
のみに現れるちので、記録されま 
せん。 

カメラの操作び 
でさない。 
(ファインダー 
ランプの点灯び 
消えないなど） 

♦内部システムやメモ U —力ードなど 
の誤動作 

^バッテリーを取り外し、しばらく 
放置してからバッテ U -を入れ直す。 
^メモ|」ーカードをカメラから取り出し、 
ちラー度しっかりと入れる。 P 32 
^別のメモ|」ーカードと交換し、確認 
する。 

^お買い上げご販売店へご相談ください。 


•バッテリーび消耗している。 

^バッテリーを充電する P 30 か、 
十分に充電されたバッテ U —を使う。 

レンズび収納 
されない。 

•バッテリーび消耗している。 

^バッテ|」一を充電する P 30 か、 
十分に充電されたノ くッテ U —を使ラ。 
再度電源をオン/オフにしても、レン 
ズび収納されない場合は、電源オン/ 
オフの操作を数回繰り返して行って 
ください。 
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ディスプレイ表示•オートパワーオフ機能 P 34 び 
び突然消える。 はたらいた。 


表示 原因 処置 

カードび •メモ U —カードのライトプ□テクト ーメモ U —カードの「書さ込み禁止」 

プ□テクト （書き込み禁止）スイッチび 「 LOCK 」 を解除する。 P 33 

されています になっている。 

プ□テクト •画像プ□テクトび設定されている。^画像プロテクトの設定を解除する。 

されています P 98 

メモ U 残量び ♦メモ U —カードのメモ U 残量びない。^画像ヴイズをルさくする。 P 75 
有りません ^メモリーカード内の画像を消去する 

P 54 か、 Jlj のメモ U -力ードと 
交換する P 32 〇 

画像び •再生でさる画像ファイルび入ってい^本機で撮影する。 

ありません ない。 

バッテリー • 電源オンの状態で、バッテ U —/ ーバッテ U —/メモ U —カードカバー 
カバーび開いて メモ U —カードカバーを開いた。 を開く場合は、必ずカメラの電源を 

います オフにして行ってください。 

記録されたデータび破損する恐れび 
友0ます。 

用紙なし •接続しているプ U ンタび、用紙切れ^接続しているプリンタの状態を確認 

エラーを起こしている。 する。 

インクなし ♦接続しているプ U ンタび、インク切^接続しているプリンタの状態を確認 

れエラーを起こしている。 する。 

紙詰まり ♦接続しているプ U ンタび、紙詰まり^接続しているプリンタの状態を確認 

エラーを起こしている。 する。 

プ U ントエラー•接続しているプ U ンタび、何らかの^接続しているプリンタの状態（用紙 
エラーを起こしている。 関連やインク関連を含む)を確認する。 

^プリントしたい画像び壊れていない 
か確認する。 


付 

録 


故障とお考えになる前に 
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■仕様 


有効画素数 

約500万画素 

撮像素子 

1/2.日インチ CCD イメージセンサー(総画素数：約己19万画素） 

記録媒体 

SD メモ U —カード （32/ 巨4/128/2已巨/曰1 2 MB 対応） 

静止画 

記録画像ファイルフォーマット 

」 PEG 準拠 ( DCF 1.0、 EXIF 2.2 準拠） 

記録画素数 

2560X1 920 ピクセル(約 500 万画殼 72048x1 536 ピクセル(約 315 万画素） 
/1280X960 ピクセル（約 123 万画鼠/ 640X480 ピクセル（約 31 万画素） 

圧縮率 

ファイン饱圧縮り/ 4) モード)/スタンダード（標準圧縮り/ 8) モード)/ 
エ コノミー盾圧縮り/ 16) モード） 

動画 

記録画像ファイルフォーマット 

AVI 

(画像データ ： Motion JPEG . 音声 ： WAV ( PCM ち式）/モノラル） 

記録画素数 

日 40 X 480 ピクセ J レ/320 X 240 ピクセ J レ 

フレームレート 

1日フレーム/秒 

圧縮率 

ファイン（低圧縮モード）/スタンダード（標準圧縮モード） 

音声ファイルフォーマット 

WAV ( PCM ち式)、モノラル 

レンズ 

構成 

已群巨枚（非球面レンズ2枚） 

焦点距離 [3 已 mm フイルム換算] 

f 二已 .4 ( W ) 〜1 6.2 ( T ) mm [32 ( W ) 〜9巨 （ T ) mm ] 

F 値慮大値） 

F 2.8 ( W ) / F 4.8 ( T ) 

オートフォーカスち式 

TTL コントラストち式 

ズーム 

光学ズーム： 3倍、デジタルズーム： 4倍（光学ズーム併用時最大12倍） 

液晶モニター 

2.日型低温ポ U シ1」コン TFT カラー液晶、 

約20万画素 （882 x 228 ピクセル） 

撮影巧能範囲 

標準：約己 0 cm 〜〇〇、マク□:約 6( W )/ 約3已 （ T ) cm 〜〇〇 

マク□時最大撮影範囲 

約 SOX 約巨 0 mm ( W )、 約1 28 x 約9巨 mm ( T ) 

シャツ ター 

メカニカルシャッター、1/2〜1/1000秒 

撮像感度 

オート （ ISO 已〇〜200ホ目当） / ISO 已0/100/200ホ目当 

測光ち式 

中央部重点平均測光、スポット測光（中央固定） 

露出 

制御ち式 

プ□グラム AE 

補正 

— 2.0 EV 〜 +2.0 EV (1/3 EV ステップ)、逆光補正 

ホワイトバランス 

オート/プリセット（白熱巧/堂光巧1/堂光巧2/晴天/曇天)/ 
マニュァル 

スト□ボ 

連動範囲（推奨） 

約0.已 m 〜約 2.7 ( W ) /約 2.4 ( T ) m 

発光モード 

オート/赤目軽減（オート）/強制発光/発光禁止/夜景 

7 イク 

内蔵型 

スピーカー 

内蔵型（モノラル） 

セルフタイマー（タイマー時間） 

10秒/2秒/10秒+2秒 

撮影モード 

シングル（通常）撮影、連写撮影（最大3枚、約 0.6 秒間隔)、 

AE 連写撮影 （3 枚連写)、ボイスメモ撮影（最大約30秒間)、 

動画(音声付を）撮影 

再生モード 

シングル再生 （1 倍/2倍/4倍、画像回転)、インデックス再生、 

スライドショー再生、ボイスメモ再生、動画再生 


ダイレクトプリント 

PictBrid 呂 e 対応 

オートパワーオフ 

1分間/2分間/3分間 

インターフェース 

USB 端子 （USB (1.1 仕様、 mini - B )、 AV 出力 （ NTSC / PAL )、 

DC 入力 (DC 3.0 A / 己. OV )) (:※ 1) 

電源 

専用充電式リチウムイオンバッテリ ー HLB - 1咐属、 DC 3.7 V / 白己 OmAh ) 、 
専用 AC アダプター咐鼠 AC 10 0 V 〜24 0 V 対応） 

外形寸法 

幅88.己 X 奥行24 X 高さ日4.已 mm (突起部除く） 

質量 

約130旨情池、付属品除く） 

使用条件 

CrC 〜40で、湿度90%な下（結露しないこと） 


(:※1 ) AV 出力及び DC 入力の接続には専用変換アダプターび必要です。 


付属品 


SD メモ U - 力ード巨 4 MB 、 専用 AC アダプター ( HDC 日31-001)、専用変換アダプター ( HDC 日31-002)、 
専用充電式1」チウムイオンバッテ U -( HLB - l )、 専用 USB ケーブル、専用 AV ケーブル、ネックストラップ、 
カメラポーチ、ク1」ーナー（ペット型)、取扱説明書（保証書イ寸） 


画像記録枚数-時間/データサイズ（※巧 


記録画素数 
(ピクセル） 

JPEG 

圧縮率 

1コ7① 

データサイズ 

SD メモ U — カード 
64 MB (付属） 

2已巨 0 X 1 920 
(約已00万画素） 

ファイン 

約22已 0 KB 

約2巨枚 

スタンダード 

約1330 KB 

約4曰枚 

エコノ三一 

約720 KB 

約84枚 

2048 XI 已3巨 
(約31日万画素） 

ファイン 

約1330 KB 

約4己枚 

スタンダード 

約 820 KB 

約72枚 

エコノ三一 

約410 KB 

約14已枚 

1280 X 960 
(約123万画素） 

ファイン 

約720 KB 

約84枚 

スタンダード 

約 410 KB 

約14已枚 

エコノ三一 

約22已 KB 

約2日2枚 

巨 40 X 480 
(約31万画素） 

ファイン 

約20已 KB 

約290枚 

スタンダード 

約13已 KB 

約420枚 

エコノ三一 

約7己 KB 

約7日6枚 

巨 40 x 480 【動画】 

ファイン 

約770 ( KB / 秒） 

約80秒 

スタンダード 

約已70 ( KB / 秒） 

約108秒 

320 x 240 【動画】 

ファイン 

約300 ( KB / 秒） 

約209秒 

スタンダード 

約19已 （ KB / 秒） 

約312秒 


(:※ 2) 画像記録枚数-時間及びデータサイズはあくまでも目安であり、被写体や撮影条件によって異なります。 





バッテリー性能履池寿命の目勃（※ぶ 


使用電池 

撮影可能枚数 

CIPA (:※ 4) 

再生時間 

(※己） 

充電式 U チウムイオンバッテ U - HLB -1 (付属） 

約100枚 

約70分 


(:※ 3) 温度23む/湿度已0%、液晶モニターオン 、 SD メモ U - 力ード使用、バッテ U - フル充電時で、 
1；!下の条件で撮影-再生した場合の電源び切れるまでの目安であり、保証撮影枚数-時間ではありません。 
ご使用の状況や環境によって少ない数値になる場合びあります。 

(:※ 4) CIPA (カメラ映像機器工業会）規格による撮影条件 

- 30秒間隔でズームのワイド端値角側）とテレ端遵遠側）で交互に撮影 
•スト□ボを2回に1回発光 

-10枚撮影ごとに電源をオフにし、バッテ U - をはずして10分間放置 
(※己）約3秒]コマを連続で再生した場合 


専用巧電式リチウムイオンバッテリー （ HLB -1) 


定格電圧 

3.7 V 

定格容量 

日已 OmAh 

使用温度 

0° C ~40 °C 

外形寸法 

幅31 .3 X 奥行 6.9 X 高さ 43.8 mm 

質量 

約17邑 


バッテリーほ用時のごを意 IP 12 > をあわせてお読みください。 
本バッテ U —は別売アクセヴ U —としてお求め頂けます。 


専用 AC アダプター ( HDC 531-001) 


定格入力 

AC 1 00〜 240 V (已 OHz / 日 OHz ) 

定格出力 

DC 3.0 A / 已 .0 V 

使用温度 

0° C ~40 °C 

外形寸法 

幅 36 X 奥行4日.已 X 高さ7已 mm (突起部-コード部除く） 

質量 

約18已邑 


- AC アダプターほ用時のごを意 IP 13、 をあわせてお読みください。 
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■メニュー頃目と設定内容 


【 】：初期設定 


動作 

モード 

メニュー 

設定項目 

設定内容 


撮影 

画像サイズ P75> 

【2 已巨 0x1 920】/2048 xl 已 3 巨/ 1280x9 巨 0/640x480 


メニュー 

画質 

P75 

【ファイン】/スタンダード/エコノミー 



シャープネス 

[P9i> 

八ード/【ノーマル】/ソフト 



コントラスト 

P92 

八ード/【ノーマル】/ソフト 



色効果 IP82> 

【スタンダード】/鮮明/セピア/白黒 



ホワイトパランス 

P80 

【オート】/白熱灯/堂光灯 1 /堂光灯 2/ 晴天/曇天/マニュアル 

a 


マニュアル WB 

[P8i> 

白データ取り込み 


旧 0 感度 

P93 

已 0/100/200/ 【才ート】 

詩 


測光ち式 

【マルチ】/スポット 

止 

機能 

撮影モード 

P86 

【シングル】/連写/ AE 連写 

画 

メニュー 

ボイスメモ 

[P8l> 

オン/【オフ】 

撮 

影 

モ 


LCD の明るさ 

P73 

一已/一 4/—3/- 吕 /- 1 /【0】/+1 /+ 吕 /+3/+4/+ 已 


デジタルズーム 

【オン】/オフ 


プレビュー 

P74 

【オン】/オフ 



日付プ1」ント 

[P9g> 

オン/【オフ】 

設定 

操作音 

P66 

【オン】/オフ 


メニュー 

ま号リセット IP7i> 

画像ファイルま号を U セットします。 



曰付/時刻 

P35 

曰付/時刻の設定画面を表示します。 



オートパワーオフ IP67> 

【1 分】/ 2 分/ 3 分 



初期設定に戻す 

P37 

各設定内容を初期設定に戻します。 



表 7]T 吕晶 IP64 ク 

日本語/ English 煤蘭/ Fran が is (フランス蘭/ Espafiol (スペイン載/ 
Italiano (イタ U ア語)/繁體中义（中国語り/简体中文（中国語 2) 


撮影 

画像サイズ 

P75 

【日 40x480】/320 X240 

ぷ 

メニュー 

画質 

P75 

ファイン/【スタンダード】 


コントラスト 

[P9g> 

八ード/【ノーマル】/ソフト 

動 


色効果 

P82 

【スタンダード】/鮮明/セピア/白黒 

画 

機能にュ- 

LCD の明るさ 

P73 

一已/一 4/—3/- 吕 /— 1 /【0】/+1 /+吕 /+3/+4/+ 已 

画 

設定 

操作音 

P66 

【オン】/オフ 

撮 

メニュー 

ま号1」セット 

rP7T> 

画像ファイルま号を U セットします。 

影 

モ 


曰付/時刻 

[P3g> 

曰巧/時刻の設定画面を表おします。 


オートパワーオフ [P6^ 

【1 分】/ 2 分/ 3 分 



初期設定に戻す 

[P37> 

各設定内容を初期設定に戻します。 


表示言語 


日本語/ English 煤動/ Fran が is (フランス蘭/ Espafiol (スペイン語)/ 
Italiano (イタリア蘭/繁體中文冲国語り/简体中文（中国語 2) 


再生 

スライドシヨー 

P97 

スライドショー再生を開始します。 


メニュー 

画像プ□テクト 

画像プ□テクト設定画面を表おします。 

囚 


LCD の明るさ 

P73 

- 己/- 4/-3/- 吕 /-!/ 【0】/+!/+ 吕 /+3/+4/+ 已 

設定 

操作音 

[P6l> 

【オン】/オフ 

再 

メニュー 

フオー マット 

\^m> 

メモ U —力 ー ドをフ オー マットします。 

生 

モ 


ま号1」セット 

[P7i> 

画像ファイルま号を U セットします。 


カード情報 

[P3g> 

使用 SD メモ1」一力ードのカードサイズ、メモ U 残量を表示します。 

1 


システム情報 

バージョン情報を表おします。 


表示言語 

[P65> 

日本語/ English 煤語ン Fran が is (フランス動/ Espafiol (スペイン語)/ 
Italiano (イタリア動/繁體中文冲国語り/ f 奇体中文（中国語 2) 



ビデオモード 

[P5l> 

NTSC/PAL 


付 


仕様.メ I I ュ—頂目と設定内容 







































































■ メモリーカード巧のフォルダ構造 

Mdcim 


- ■ 1 OO.HCAM -記録フオルタ 

HIMG 0001. jp 呂——静止画像ファイル 
HIMG 0002. avi ——動画像ファイル 

HIMG 0003. jp 呂——ボイスメモ(音声)付き静止画の静止画像ファイル 
HIMG 0003. wav ——ボイスメモ(音声)付さ静止画の音声ファイル 


- M 101 _HCAM -記録フオルダ（※り 

- M 102 _HCAM -記録フオルダ（※り 

’ （※りフオルダの通しま号1011；!降はファイルま号を 

• U セットする操作を行った場合や、ファイルの 

通し番号び9999を超えた場合に作成されます。 


134 


日立家電品についてのご相談や修理は 
お買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたちのの修理などで、ご不明な点は 
下記窓□にご相談ください。 


株式会社日立リビングサプライ：ホームページアドレス 


http://www.hitachi-ls.co.Jp/ 


修理など アフターサービスに 
関するご相談は 
TEL 0120-3121-68 
FAX 0120-3121-87 

(受付時間）3目已曰/9:00〜19:00 


商品情報やお取り扱いに 
ついてのご相談は 
TEL 0120-8802-28 
FAX 03-3260-9739 

(受付時間）9:00〜17:30/携帯電話、 
PHS からもご利用できます。±曜•日曜 • 
祝曰と年末年始•夏季休暇など弊社の 
休曰は休ませていたださます 


メモ U 力—ド内のフオルダ構造 
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